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Vorwort. 

Obwohl in der neueren technischen Literatur 
auf dem Gebiete des Turbinenbaues den Laufrad- 
und Schaufelkonstruktionen der Francisturbine er- 
höhte Aufmerksamkeit zugewendet wurde, so ist 
doch anderseits die Tatsache nicht zu verkennen, 
daß* diese Abhandlungen meist von dem Bestreben 
geleitet waren, auf rein theoretischem Wege eine 
Klärung der verwickelten Vorgänge der Wasser- 
bewegung in den Turbinenlaufrädern zu ermög- 
lichen. 

Der in der Praxis stehende Turbineningenieur 
kann und darf sich jedoch nicht damit begnügen, 
über die verschiedenartigen theoretisch mögüchen 
Vorgänge der Strömungserscheinungen unterrichtet 
zu sein, sondern es tritt vielmehr an ihn die schwie- 
rige Aufgabe heran, die auf rechnerischem Wege 
V gewonnenen Ergebnisse in die praktische Tat umzu- 

» setzen. Dazu reichen jedoch die in den theoreti- 

schen Abhandlungen angegebenen Fingerzeige nicht 
aus; ja sie führen ihn vielfach auf Irrwege, insbe- 
sondere dann, wenn bei Ableitung derselben auf 
die Bedürfnisse und Forderungen der Praxis keine 
Rücksicht genommen wurde. 
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IV Vorwort. 

Soll daher eine Schaufelkonstruktion wirklich 
ihren Zweck erfüllen, so genügt es nicht, die Rich- 
tung anzugeben, welche der Schaufelkonstrukteur 
einzuschlagen hat, sondern es muß der Weg Schritt 
für Schritt begangen, auf Schwierigkeiten und Un- 
sicherheiten hingewiesen und die erhaltenen Ergeb- 
nisse auf ihre praktische Brauchbarkeit geprüft werden. 

Der fühlbare Mangel eines in obigem Sinne 
durchgebildeten Konstruktionsverfahrens, sowie die 
beifällige Aufnahme, welche des Verfassers Aufsätze 
über „Rationelle Schaufelformen der Schnell- 
läufer" in der Zeitschr. f. d. gesamte Turbinen- 
wesen gefunden haben, ließen bei demselben den 
Entschluß zur Reife bringen, das ganze Gebiet der 
Francisturbinenschaufelung — in ähnlicher Weise, 
wie dies bei den Schnelläufern in der erwähnten 
Veröffentlichung geschehen — auf neue praktisch 
brauchbare Grundlagen zu stellen. 

So konnten daher auch in dieser Abhandlung 
nur jene grundlegenden Ergebnisse Berücksichtigung 
finden, welche durch einwandfreie Versuche als rich- 
tig erkannt wurden. Der weitere Weg mußte erst 
gebahnt werden. . 

Zu diesem Behufe waren einige theoretische Vor- 
arbeiten erforderlich, deren praktische Brauchbarkeit 
jedoch, durch Versuche an mehreren Laufrädern, 
deren Ausführungsformen mit den in dieser Abhand- 
lung niedergelegten Grundlagen übereinstimmen, hin- 
länglich nachgewiesen erscheint. 

Dem Bestreben des Verfassers, mit vorliegender 
Abhandlung nicht nur den Bedürfnissen der Praxis 
entgegen zu kommen, sondern auch den Studieren- 
den zu weiterer wissenschaftlicher Forschung anzu- 



Vorwort. V 

regen, konnte nur dadurch entsprochen werden, daß 
auch die theoretischen Untersuchungen in vollem 
Umfange aufgenommmen wurden; doch ist die Ein- 
teilung des Stoffes so getroffen, daß der Praktiker 
dieselben ohne wesentliche Nachteile überschlagen 
kann. 

Der Verlagsbuchhandlung R. Oldenbourg sei 
schließlich für die vorzügliche Ausstattung — und 
nicht minder den vielen Turbinenfirmen für die 
freundliche Überlassung zahlreicher Abbildungen und 
sonstiger wertvoller Angaben aus der Praxis, der 
herzlichste Dank des Verfassers ausgesprochen. 

Möge dieses Buch in der Fachwelt freundliche 
Aufnahme finden und sowohl dem Studierenden 
als auch dem in der Praxis stehenden Turbinen- 
ingenieur ein zuverlässiger Berater werden. 

Brunn, im Jänner 1908. 

Viktor Kaplan 
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A. Einleitung. 



In Amerika war schon in den 70er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts die Francisturbine ^) ziemlich 
verbreitet. In den 80er Jahren ging man auch auf 
dem europäischen Festlande zum Baue der Francis- 
turbine über. Hier war es zuerst die Firma Voith 
in Heidenheim, welche sich um die Ausbildung des 
Francisturbinenlaufrades unter der damaligen Leitung 
des Oberingenieurs Pfarr (derzeit Professor an der 
Technischen Hochschule in Darmstadt) verdient ge- 
macht hat. 

Durch die im Jahre 1899 erfolgte Veröffentlichung 
der Ingenieure Speidel und Wagenbach 2) über 
„Francisturbinenschaufelung" wurden die Grundlagen 
einer Schaufelkonstruktion auch in weiteren Kreisen 
bekannt gemacht und viele Turbinenfirmen, welche 
sich vorher ausschließlich mit dem Baue von Jonval- 

1) Prof. Dr. R. Camerer teilt in einer Zuschrift an die Zeitschr. f. d. 
ges. Turbinenwesen (Heft 1, Jatirg. 1<)06) mit, daß Francis nicht als der Er- 
finder der nach ihm benannten Francisturbine anzusehen ist, sondern viel- 
mehr Samuel Howd, welcher schon im Jahre 1838 au! eine von außen be- 
aufschlagte Radialturbine ein Patent erhielt, welches dem Wesen nach mit 
den sog. Francisturbinenlaufrädern übereinstimmt. Später hat A. N. Swain 
eine von außen beaufschlagte Radialturbine dem Ingenieur Francis zur Prüfung 
angeboten, an welcher der letztere allerdings auch einige Verbesserungen 
angebracht haben soll, wodurch sie auch in weitere Kreise bekannt wurde. 

«) Z. d. V. d. Ing., Jahrgang 1899, Seite 581. 

Kaplan, Schaufelformen. 1 



2 A. Einleitung. 

und Girard-Turbinen befaßt hatten, gingen um diese 
Zeit ebenfalls zum Baue von Francisturbinen über. 

Durch die vorteilhaften Eigenschaften der Francis- 
turbine begünstigt, vollzog sich dieser Obergang in 
erstaunlich kurzer Zeit und heute dürfte es wohl 
kaum eine größere Turbinenfirma geben, welche sich 
noch ernstlich mit dem Baue von Jonval- und Girard- 
Turbinen beschäftigt. 

Die Ursache ihrer vielseitigen Anwendung ist 
neben der noch näher zu besprechenden Anpassungs- 
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit hauptsächlich auch 
in dem Umstand zu suchen, daß ihr Bau mit dem 
raschen Aufblühen der Elektrotechnik zusammenfiel. 
Da das Problem der Energieübertragung auf weite 
Strecken mit Hilfe der Elektrizität als gelöst ange- 
sehen werden kann, so übte die letztere zunächst 
auf den Wasserturbinenbau im allgemeinen einen 
äußerst befruchtenden Einfluß aus. 

Die bisher gebauten Typen von Frei- und 
Preßstrahlturbinen konnten nur mit wenigen Aus- 
nahmen den Anforderungen der Elektrotechnik in 
vollem Maße genügen und den heftigen Wettbe- 
werb der Francisturbine überdauern, so daß diese, 
obwohl inzwischen erst ein Jahrzehnt verflossen ist, 
als der Geschichte angehörend betrachtet werden 
können. 

Die guten Erfahrungen, welche mit den ersten 
Francisturbinen gewonnen wurden, im Vereine mit 
der in immer weitere Kreise dringenden Erkenntnis 
von der Wirtschaftlichkeit hoher Geschwindigkeiten, 
stellten nicht nur den Elektrotechniker, sondern auch 
den Turbineningenieur vor die Notwendigkeit, auf 
eine Erhöhung der Drehzahl von Kraft- und Arbeits- 
maschinen hinzuwirken. 



A. Einleitung. 3 

Während es aber dem Elektrotechniker ohne 
große Mühe gelang, Generatoren mit hohen Umlauf- 
zahlen zu bauen, trat an den Turbineningenieur die 
schwierige Aufgabe heran, auch für solche Lauf- 
räder, welche bei geringer Gefällshöhe eine große 
Wassermenge verbrauchen, eine Erhöhung der bisher 
gebräuchlichen Drehzahlen anzustreben. 

Auch hier waren es wieder amerikanische Aus- 
führungen, welche für die Lösung dieser Aufgabe 
auch am europäischen Kontinent zum Vorbilde dienten. 
Allerdings kann der Entwicklungsgang dieser „ameri- 
kanischen Laufräder" oder „Schnelläufer", 
welche in Deutschland besonders durch die Turbinen- 
firmen Voith und Briegleb Hansen weiter ausge- 
bildet wurden, noch lange nicht als abgeschlossen 
betrachtet werden.^) Vielmehr zeigen die von ein- 
zelnen Firmen auf den Markt gebrachten „Schnell- 
läufer" so mannigfache Ausführungsformen, daß 
schon aus diesen auf die Verschiedenartigkeit der 
Behandlung des zu lösenden Problems geschlossen 
werden muß. Den Grund hierfür bildet augenschein- 
lich die Tatsache, daß die über die Schaufelkonstruk- 
tion der Schnelläufer veröffentlichten Mitteilungen 
kaum nennenswert, daher die Anhaltspunkte so gering 
und teilweise auch irrig sind, daß dem Abschnitt 
„Schnelläufer" eine ausführliche Darstellung aller 
dabei in Betracht kommenden Rücksichten eingeräumt 
werden muß. 

Aber nicht nur bei großen Wassermengen und 
kleinen Gefällshöhen tritt immer mehr und mehr das 
Bestreben zutage, das Laufrad mit der wirtschaftlich 
günstigsten Drehzahl auszustatten, sondern auch in 



») Z. d. V. d. Ing. Jahrg. 1902, S. 845 und Jahrg. 1903, S. 841. 

1* 



4 A. Einleitung. 

allen jenen Fällen, wo die Ausnutzung einer großen 
Gefällshöhe bei geringen Wassermengen in Frage 
kommt. In solchen, durch örtliche Verhältnisse be- 
dingten Fällen ist die wirtschaftlich günstigste Dreh- 
zahl der Turbinenwelle nicht selten kleiner, als sich 
dieselbe durch unmittelbaren Einbau eines gewöhn- 
lichen Francisturbinenlaufrades ergeben würde, doch 
läßt sich auch in diesen Fällen durch eine entsprechende 
Ausbildung desselben als „Langsamläufer^ jene 
für vorliegende Zwecke als vorteilhaft erkannte Dreh- 
zahl erreichen. 

Allerdings tritt hier auch das Peltonrad in 
heftigem Wettbewerb und Sache der konstruktiven 
Durchbildung der Schaufelfläche ist es nun, auch in 
diesen Fällen die wirtschaftliche Überlegenheit des 
Francisturbinenlaufrades durch geeignete Wahl der 
Bestimmungsgrößen desselben zu sichern. Auch hier 
fehlen nähere Anhaltspunkte in der Literatur voll- 
ständig, weshalb im Abschnitt „Langsamläufer^' eine 
eingehende Darstellung derselben notwendig erschien. 

Wenn auch die mit den Francisturbinen ge- 
machten Erfahrungen in Europa nicht viel über ein 
Jahrzehnt zurückreichen, so sind doch die Erfolge 
in jeder Hinsicht als zufriedenstellend zu bezeichnen. 
Die stetig sich mehrende Energieausnutzung des 
Wassers gibt hierfür einen treffenden Beweis. An- 
lagen von einigen 100 PS, welche noch vor wenigen 
Jahren Gegenstand eingehender Untersuchungen und 
ernstlicher Erwägungen waren, sind durch neue An- 
lagen von einigen 1000 PS längst überholt.^) 



Die Firma Voith in Heidenheim lieferte z.B. im Jahre 1905 für 
die Niagara-Fälle eine Zwillingsspiralturbine von 11400 PS. „Allis C hal- 
mers Co.* in Milwaukee U.S.A. projektierte im Jahre 1906 eine 30000 PS- 
Spiralturbine mit einem Laufrad II 
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« 

Was nun die Vorteile anbelangt, welche die 
Francisturbine vor allen anderen Turbinentypen be- 
sonders auszeichnen, so lassen sich dieselben kurz, 
wie folgt, ausdrücken: 

1. Weites Verwendungsgebiet durch Anpassungs- 
fähigkeit an verschiedene Gefällshöhen und 
Wassermengen. 

2. In weiten Grenzen zulässige Wahl der Drehzahl. 

3. Die Möglichkeit, den Aufstellungsort des Lauf- 
rades ohne Wirkungsgradverluste in beträcht- 
licher Höhe vom Unterwasserspiegel anzuord- 
nen. (Praktische Ausführungen bis zu 7 m.) 

4. Horizontale Lagerung der Turbinenwelle, 
welche bei entsprechend gewählter Drehzahl 
eine direkte Kuppelung mit dem Generator 
zuläßt. 

5. Gute Regulierfähigkeit, bei einfacher Aus- 
führung der Regulierorgane und gutem Nutz- 
effekt, auch bei geringer Beaufschlagung. 

Die im modernen Turbinenbau gebotene Mög- 
lichkeit, jene vom Standpunkt der Elektrotechnik 
zum Betriebe der Generatoren als vorteilhaft er- 
kannten Drehzahlen auch ohne Einschaltung von 
Zwischentriebwerken zu erreichen, führt zu leichten 
und relativ billigen Anlagen, welche nicht nur eine 
gute Energieausnutzung des strömenden Wassers er- 
möglichen, sondern auch eine größere Lebensdauer 
der ganzen Anlage gewährleisten. 

Erweist sich schon bei kleinen Anlagen eine 
unmittelbare Kuppelung der Kraft- und Arbeitsmaschine 
als vorteilhaft, so wird diese bei großen Anlagen, 
wo die Energieausnutzung von einigen 1000 PS in 
Frage kommt, zur zwingenden Notwendigkeit. Die 

Kaplan, Schaufelformen. * 



6 A. Einleitung. 

Zwischentriebwerke, weiche ohnehin den Nutzeffekt 
der Anlage nicht unbeträchtlich verringern, müßten 
zu ungeheueriichen Dimensionen anwachsen, was, 
von allen sonstigen Nachteilen abgesehen, auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht als vollkommen unzulässig 
bezeichnet werden muß. 

Bei dem heftigen Wettbewerb, welcher in neuerer 
Zeit unter den einzelnen Turbinenfabriken herrscht, 
sind gerade die letzt angeführten Gründe von solch 
hoher Bedeutung, daß das Bestreben einzelner 
Firmen, das Verwendungsgebiet der Francisturbine 
zu erweitern, und durch Ausbildung rationeller 
Schaufelformen die Erzeugungs- und Betriebskosten 
zu verringern, wohl leicht erklärlich erscheint. Bevor 
aber jene Grundlagen besprochen werden können, 
welche zur Ausbildung rationeller Schaufelformen 
führen, muß noch eine entsprechende Einteilung der 
Francisturbinenlaufräder vorgenommen werden: 



B. Einteilung der Prancisturbinen. 



Obwohl es auf den ersten Blick scheinbar keinen 
Schwierigkeiten begegnet, je nach dem Verwendungs- 
zweck eine Einteilung der Laufräder vorzunehmen, 
so lehrt doch eine aufmerksame Verfolgung der Ge- 
schwindigkeitsverhältnisse und des Wasserverbrauches, 
daß die letzteren das Verwendungsgebiet des Lauf- 
rades derart beeinflussen, daß nur bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung beider Bestimmungsgrößen eine 
den modernen Anforderungen befriedigende Ein- 
teilung der Laufräder festgelegt werden kann. 

Die bisher gebräuchliche Einteilung in Normal- 
schnell- und Langsamläufer wurde im wesentlichen 
auch in diesem Buche beibehalten und nur der 
Wirkungsbereich der einzelnen Laufradgruppen 
schärfer abzugrenzen versucht. 

Zu diesem Behufe wurde der Begriff der Ein- 
heitsdrehzahl eingeführt (vgl. S. 108 u. f.), welcher 
mit den schon von Prof. Dr. R. Camerer abge- 
leiteten Werte der spezifischen Drehzahl in einfachem 
Zusammenhange steht. ^) Allerdings ist sowohl die 
spezifische als auch die Einheitsdrehzahl in erheb- 



^) Darunter ist die Drehzalil jenes Laufrades zu verstehen, welclies bei 
1 m Gefälle 1 PSeff. leistet. (Siehe auch Prof. Dr. Caraerers Ausführungen 
in Wilh. Müller »Die Francisturbine«, 2. Aufl., Seite 176, sowie Seite 113 
u. f. dieses Buches.) 
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lichem Maße von der gewählten Wassergeschwindig- 
keit im Saugrohre abhängig, so daß eine scharfe 
Abgrenzung der einzelnen Laufradgruppen durch 
Einführung dieser Begriffe nicht möglich ist, doch 
gibt die Größe der Umlaufgeschwindigkeit, sowie jene 
des Wasserverbrauches weitere Anhaltspunkte, um 
eine rationelle Einteilung der Laufräder festzulegen. 

Was nun die Größe der ersteren anbelangt, so 
werden die späteren Darlegungen zeigen, daß die- 
selbe von den Winkelbeziehungen des Laufrades in 
hohem Maße abhängig ist. Kleine Laufradeintritts- 
winkel verlangen große Umlaufgeschwindigkeiten 
und umgekehrt. Die Größe der Saugrohrgeschwin- 
digkeit hat auf jene der Umlaufgeschwindigkeit nur 
einen untergeordneten Einfluß. Diese Eigenschaft der 
letzteren gestattet es nun, eine Einteilung der Lauf- 
räder, wie folgt, vorzunehmen. 

Setzt man einen Laufradeintrittswinkel von 
ß :— 90^ voraus, so ergeben sich mithin mittlere Um- 
laufgeschwindigkeiten ^) (Ve ^ 2,8 m) und derart aus- 
gebildete Laufräder sollen in Hinkunft als „Nor mal - 
lauf er" bezeichnet werden. 

Verringert man den Eintrittswinkel (also/!/ < 90°), 
was, wie erwähnt, eine Erhöhung der Umlauf- 
geschwindigkeit zur Folge hat, so sollen derart aus- 
gebildete Laufräder in die Gruppe der „Schnei 1- 
läufer« einbezogen werden. 

Anderseits bedingt ein über 90° erhöhter Lauf- 
radwinkel eine Abnahme der Umlaufgeschwindigkeit 
und mithin die Zugehörigkeit des Laufrades in die 
Gruppe der „Langsamläufe r". Damit ist aller- 
dings eine Scheidung der Laufradgruppen auf Grund 

I) Hier und in der Folge sind, falls nicht das Gegenteil bemerkt, alle 
Geschwindigkeiten auf // — Im bezogen. 
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theoretischer Erwägungen vollzogen, doch ver- 
langen rein praktische Forderungen eine weitere 
Unterteilung derselben, welche aus folgender Be- 
trachtung gewonnen werden kann. 

Die beim tatsächlichen Betriebe von dem strömen- 
den Wasser benetzten Laufrad- und Saugrohrwan- 
dungen rufen Bewegungswiderstände hervor, welche 
mit der Größe der Wassergeschwindigkeit in ganz 
beträchtlichem Maße wachsen. Es ist daher ein- 
leuchtend, daß dieselbe nicht beliebig gesteigert 
werden darf, um den Wirkungsgrad der Anlage nicht 
zu verschlechtern. Dies führt notgedrungen — falls 
die Verarbeitung großer Wassermengen verlangt 
wird, — zu großen Laufrad- und Saugrohrabmes- 
sungen, und, bei der weiteren Bedingung der Ein- 
haltung einer bestimmten Drehzahl, zu einer dem 
Verwendungszweck entsprechenden Ausgestaltung 
der äußeren Profilbegrenzung des Laufrades. 

Steht daher die Umlaufgeschwindigkeit des Lauf- 
rades in engem Zusammenhang mit dem Laufrad- 
eintrittswinkel, so ist anderseits die Ausbildung der 
äußeren Laufradbegrenzung auf den Wasserverbrauch 
und die Drehzahl von entscheidendem Einfluß. 

So wäre beispielsweise das bekannte Profil eines 
Normalläufers mit kleinem Wasserverbrauch vgl. 
Fig. 36, S. 226), wie aus den obigen Darlegungen 
hervorgeht, zur rationellen Verarbeitung großer Wasser- 
mengen ganz ungeeignet, da die erforderlichen 
großen Wassergeschwindigkeiten ganz erhebliche 
Effektverluste zur Folge hätten, welche auch durch 
eine nachträgliche Saugrohrerweiterung (vgl. S. 119 
u. f.) nicht mehr zurückgenommen werden können. 

Anders gestalten sich jedoch die Verhältnisse, 
wenn etwa die in Fig. 23 (Tafel V) dargestellte Pro- 
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filform verwendet wird. Durch die in Fig. 23 I dar- 
gestellte Erweiterung der äußeren Laufradbegrenzung 
wurde gewissermaßen die Saugrohrerweiterung schon 
in das Laufrad gelegt. Das aus dem letzteren strö- 
mende Wasser muß daher das Saugrohr mit erheb- 
lich verringerter Geschwindigkeit durchfließen und 
kann durch eine neuerliche Erweiterung desselben 
gezwungen werden, mit entsprechend verkleinerter 
Geschwindigkeit aus dem Saugrohre abzufließen. 
Daß derartig ausgebildete Laufräder tatsächlich die 
höchstmöglichsten Nutzeffekte aufweisen, ist durch 
Bremsproben genügend bekannt. 

Aus der bei kleinem bzw. großem Wasserver- 
brauch erforderlichen Einschnürung bzw. Erweiterung 
der äußeren Laufradbegrenzung ergibt sich nun 
zwangslos die weitere Unterteilung der Laufräder. 
Es sollen daher in Hinkunft alle jene Laufräder, deren 
obere Saugrohrdurchmesser kleiner als der Lauf- 
raddurchmesser sind, als Normal-, Schnell- bzw. Lang- 
samläufer mit kleinem Wasserverbrauch und 
umgekehrt alle jene Laufräder, deren Saugrohrdurch- 
messer größer sind als der Lauf raddurchmesser als 
Normal-, Schnell- bezw. Langsamläufer mit großem 
Wasserverbrauch bezeichnet werden. 

Man könnte noch in einer dritten Gruppe alle 
jene Laufräder einfügen, deren Saugrohrdurchmesser, 
den Laufraddurchmesser um ein festgesetztes Maß 
über- oder unterschreitet und diese mit „Lauf- 
räder mit mittlerem Wasserverbrauch" bezeichnen, 
doch hätte eine solche Unterteilung für den prak- 
tischen Gebrauch nur einen untergeordneten Wert. 

Es unterliegt nun mit Rücksicht auf das Gesagte 
keinen Schwierigkeiten, diese Unterteilung der drei 
Hauptgruppen, wie folgt, vorzunehmen: 
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1. Normalläufer (/!^ = 900) 

a) mit kleinem Wasserverbrauch (Di > Da), 

b) mit großem Wasserverbrauch (Di < Z)«), 

II. Schnelläufer (/!? < 90») 

a) mit kleinem Wasserverbrauch (Di > Dg), 

b) mit großem Wasserverbrauch (Di < Da) 

111. Langsamläufer (/!?>900) 

a) mit kleinem Wasserverbrauch (D^ > Dg), 
h) mit großem Wasserverbrauch (Di < Z)«). 

Durch diese Einteilung scheiden jene Laufrad- 
typen, deren Laufradeintrittswinkel mit /i? = 90" und 
deren Saugrohrdurchmesser größer als der Laufrad- 
durchmesser gewählt wurde, aus der Gruppe der 
Schnelläufer und rücken in jene der Normalläufer 
mit großem Wasserverbrauch. Diese Verschiebung 
ist^ wie aus den späteren Darlegungen ersichtlich, 
schon deshalb begründet, weil die Eigenschaften 
dieser Laufradgruppe sich ganz wesentlich von jener 
der eigentlichen Schnelläufer unterscheiden. 

Ohne vorderhand auf weitere theoretische Er- 
örterungen einzugehen, ist wohl schon aus der er- 
wähnten Abhängigkeit des Wasserverbrauches vom 
Laufrad - bzw. Saugrohrdurchmesser verständlich, 
daß bei gleichgewählter Wassermenge die Drehzahl 
eines Schnelläufers mit kleinem Wasserverbrauch 
unter jener eines Normalläufers mit großem Wasser- 
verbrauch liegen kann. Ebenso ist auch einleuchtend, 
daß unter den gleichen Voraussetzungen, die Dreh- 
zahl eines Normalläufers mit kleinem Wasserver- 
brauch geringer sein kann als jene eines Langsam- 
läufers mit großem Wasserverbrauch. 

Diese Tatsache im Vereine mit dem Umstand, 
daß der Aufbau der Schaufelfläche eines Schnell- 
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bzw. Langsamläufers ungleich verwickelter ist als 
jener eines Normalläufers, sowie auch die bessere 
Regulierfähigkeit des letzteren, bringen es mit sich, 
daß den Gruppen IIa und lllb für den praktischen 
Turbinenbau eine ganz untergeordnete Bedeutung 
zukommt, weshalb eine eingehendere Besprechung 
derselben entfallen kann. 

Ordnet man die Laufradgruppen nach der Größe 
der Drehzahlen, so ergibt sich schließlich mit Rück- 
sicht auf das Gesagte folgende Einteilung: 

HI a. Langsamläufer mit kleinem Wasserverbrauch. 

la. Normalläufer mit kleinem Wasserverbrauch. 

Ib. Normalläufer mit großem Wasserverbrauch. 

IIb. Schnelläufer mit großem Wasserverbrauch. 

Im Hochdruckkreiselbau liegen die Verhältnisse 
allerdings anders. Hier zwingt nicht selten die vor- 
geschriebene Drehzahl, Wassermenge und Förder- 
höhe die Ausbildung des Kreiselradprofiles nach der 
Gruppe IIa. Es muß daher der Versuch der ein- 
heitlichen Durchbildung der Schaufelfläche für beide 
Betriebe als verfehlt bezeichnet werden. Ein Tur- 
binenlaufrad mit hohem Nutzeffekt wird als Kreisel- 
rad immer ungünstig arbeiten, und umgekehrt, weil 
eben der verschiedene Strömungsverlauf auch ver- 
schiedene praktische Maßnahmen erheischt, welche 
durch theoretische Formeln nicht ausgedrückt werden 
können. Aus dem Gesagten läßt sich schließlich der 
Schluß ziehen, daß die bisherige Einteilung der Lauf- 
räder in die drei Hauptgruppen „Schnell-'^ „Normal-" 
und „Langsam^Mäufer auch hier ohne wesentliche 
Änderungen durchgeführt werden kann, nur erweist 
sich für die praktischen Bedürfnisse eine Unterteilung 
der Normalläufer als zweckmäßig. 



1 



C. Allgemeine Grundlagen zur ratio- 
nellen Ermittlung des Schaufelplanes. 



Allen drei im vorherigen Abschnitt besprochenen 
Gruppen von Laufrädern haftet das gemeinsame Merk- 
mal des möglichst stoßfreien Wassereintrittes in das 
Laufrad, sowie die Tatsache an, daß sämtliche Leit- 
und Laufradkanäle während des geregelten Ganges 
der Turbine mit strömendem Wasser erfüllt sein 
müssen. Letztere Eigenschaft kommt bekanntlich 
allen Überdruck- oder Preßstrahlturbinen zu, und ist 
bei Francisturbinen schon aus dem Grunde notwendig, 
weil der Einbau des Laufrades meist in ganz beträcht- 
licher Höhe über dem Unterwasserspiegel erfolgt. Die 
Anwendung eines Saugrohres gestattet auch in diesem 
Falle eine Energieausnützung der ganzen Gefällshöhe, 
falls, wie leicht einzusehen, sowohl die Leit- als auch 
die Laufradquerschnitte vom strömenden Wasser er- 
füllt sind. 

Ebenso ist bei allen drei Typen der Forderung 
einer stetig und sanft gekrümmten Schaufelfläche 
Genüge zu leisten. Daraus folgt unmittelbar, daß es 
vorteilhaft erscheint, die diesen Gruppen gemeinsamen 
Merkmale herauszugreifen und einer näheren Unter- 
suchung zu unterziehen. 
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Wie schon erwähnt ist es vor allem die Umlauf- 
geschwindigkeit des Laufrades bzw. dessen Dreh- 
zahl, welche die weitere Zugehörigkeit zu einer der 
drei Gruppen bedingen und es wird sich daher vor- 
erst darum handeln müssen, jene Bedingungen auf- 
zustellen, welche zur Erlangung einer für vorliegende 
Zwecke als vorteilhaft erkannten Umlaufgeschwindig- 
keit bzw. Drehzahl führen. 

Damit ist in kurzen Strichen der Weg angedeutet, 
welcher begangen werden muß, um zu rationellen 
Schaufelformen zu gelangen. 

Allerdings muß schon von vornherein darauf hin- 
gewiesen werden, daß die bei der Konstruktion der 
gewöhnlichen Francisturbinenschaufeln zu bewälti- 
genden Schwierigkeiten sich noch in erheblichem 
Maße steigern, wenn auf besonders hohe Umdrehungs- 
zahlen bei großen Wassermengen Gewicht gelegt 
wird. Es werden aber die späteren Untersuchungen 
die Möglichkeit zeigen, die Resultate theoretischer 
Betrachtungen für die Bedürfnisse der Praxis in 
solcher Weise umzuformen, daß das Aufzeichnen 
von Lauf rädern, deren Umlaufzahlen und Wasser- 
mengen jene der bisher gebräuchlichen in beträcht- 
lichem Maße übertreffen, ohne große Mühe und Zeit- 
aufwand bewerkstelligt werden kann. Immerhin ist, 
wie schon erwähnt, der Weg bis zur Erreichung 
dieses Zieles ein schwieriger. Diese Erscheinung 
ist dadurch begründet, daß sich die Lösung des 
Schaufelproblems in den Grenzgebieten der theo- 
retischen Wissenschaften, nämlich der Mathematik, 
Hydraulik und Geometrie einerseits und den prak- 
tischen Bedürfnissen der Industrie anderseits be- 
wegt, daher eine in dem einen oder anderen Sinne 
einseitige Lösung als ungeeignet verworfen werden 
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muß. Man ist vielmehr gezwungen, einen Mittelweg 
einzuschlagen, der einerseits den Anforderungen der 
wissenschaftlichen Erkenntnis im Hinblick auf die rein 
praktische Bedeutung des zu lösenden Problems 
Genüge leistet, anderseits auch dem ausübenden 
Turbinenkonstrukteur hierdurch die Mittel und Wege 
an die Hand gibt, in relativ einfacher Weise Schaufel- 
formen zu entwerfen, welche den an diese gestellten 
Anforderungen genügen. 

Schreitet man nun auf Grund der gemachten 
Voraussetzungen zur Ausführung einer rationellen 
Schaufelform, so sind zuerst die erforderlichen theo- 
retischen Grundlagen zu schaffen, um an Hand der- 
selben jene unumgänglich notwendigen konstruktiven 
Vereinfachungen vorzunehmen, welche die zeich- 
nerische und technische Herstellung der Schaufel 
bedingt. Damit zerfällt das Schaufelproblem von 
selbst in zwei Teile. 

Was nun die im ersten Teile zu behandelnden 
theoretischen Grundlagen anbelangt, die sich wieder 
in solche mathematisch -hydraulischen und mathe- 
matisch-geometrischen Inhaltes trennen lassen, so 
erscheint es wegen der Neuheit der Darlegung an- 
gezeigt, dieselben hier ihrem vollen Umfange nach 
aufzunehmen, um das Verständnis für die im zweiten 
Teile vorzunehmenden Vereinfachungen zu erleichtern. 

L Theoretische Grandlagen. 

a) Mathematisch-hydraulische Grundlagen. 

Vor allem muß darauf hingewiesen werden, daß 
die derzeit in der Literatur zur Berechnung der 
Bestimmungsgrößen von Laufrädern angeführten 
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Formeln keineswegs geeignet sind, eine Berechnung 
von rationellen Schaufeiformen zu ermöglichen, da 
in diesen nicht nur der Austrittswinkel a aus dem 
Leitrad, sondern auch der Eintrittswinkel ß ins Lauf- 
rad (Fig. 1) willkürlich gewählt werden muß. Da 
nun erst die vollständige Durchführung der Berech- 
nung erkennen läßt, ob die vorher getroffene Wahl 




Fig. 1. Schaufelschnitt. 



dieser Winkel den tatsächlichen Verhältnissen ent- 
spricht, ist diese Methode schon bei gewöhnlichen 
Francisturbinen ziemlich zeitraubend und unsicher 
und sie wird es noch mehr, wenn man sie auf die 
Schnell- und Langsamläufer anwenden wollte. Diese 
Unsicherheit läßt sich aber in höchst einfacher Weise 
dadurch umgehen, daß schon bei Ableitung der für 
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Preßstrahl- (Reaktions-) Turbinen im allgemeinen 
erforderlichen Grundgleichungen auf die in jedem 
Querschnitt des Leit- und Laufrades notwendige Kon- 
tinuitätsbedingung der durchfließenden Wassermassen 
entsprechende Rücksicht genommen wird. 

Den Ausgangspunkt der nun folgenden Unter- 
suchungen bilden die in der Turbinentheorie ab- 
geleiteten Grundgleichungen, welche die Bedingungen 
des stoßfreien Wassereintrittes ins Laufrad ausdrücken. 
Unter Zugrundelegung des in Fig. 1 dargestellten 
Schaufelschnittes, sowie des üblichen Bezeichnungs- 
vorganges, nach welchem We bzw. Wa die relative 
Wassergeschwindigkeit beim Eintritt in das Laufrad 
bzw. Austritt aus demselben, ferner Ce bzw. Ca die 
absolute Eintrittsgeschwindigkeit in das Laufrad bzw. 
die absolute Austrittsgeschwindigkeit aus demselben 
und Ve die Umlaufgeschwindigkeit des Laufrades be- 
deutet, erhält man für dieselben folgende Werte: 



sin ß I 



F * sm (a + ß) cos a 

Ve = iegH^^^^^±^- 2, 

r ^ sm /:? cos a 



iv^ — 



sin « J u sin (a -\- (i) 



^egH 



3. 



sin (a -[- ß) ) sin a cos ß 

In diesen Formeln bedeutet ferner noch: 

H das Gesamtgefälle, 
e den hydraulischen Wirkungsgrad, 
« den Austrittswinkel aus dem Leitrad, 
ß den Eintrittswinkel in das Laufrad. 

Diesen bisher zur Bestimmung der Laufrad- 
dimensionen durchwegs angewandten Formeln, welche 

durch Einführung der Bedingung des stoßfreien Wasser- 
Kap i an, Schaufelformen. 2 
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eintrittes in das Laufrad entstanden sind, haftet nun 
der schon eingangs erwähnte Mangel an, daß die 
Genauigkeit der Laufradberechnung nur von der 
richtig getroffenen Wahl der Winkel a und ß abhängt. 
Da nun sowohl a als auch ß im allgemeinen zwischen 
sehr weiten Grenzen veränderbar ist, so sieht man 
wohl auf den ersten Blick, daß das Auffinden zweier 
zusammengehöriger Winkelwerte mehr einem zu- 
fälligen Erraten als einem zielbewußten Vorgehen 
gleichkommt. 

Ferner darf nicht übersehen werden, daß in 
obigen Formeln wohl der Größe der Reibungs- und 
Austrittsverluste des durch das Laufrad fließenden 
Wassers, nicht aber der Verengung durch die Schaufel- 
stärke Rechnung getragen wurde. Es wird daher 
selbst dann noch eine Korrektur der Winkelwerte 
sich als notwendig erweisen, wenn sich die Winkel- 
verhältnisse in guter Übereinstimmung mit den an- 
gegebenen Formeln befinden. 

Um nun die Schwierigkeit der Wahl zweier 
Winkel zu verringern, pflegt man bei gewöhnlichen 
Normalläufern den Schaufelwinkel ß mit 90° anzu- 
nehmen. Setzt man in Formel 1 und 2 /? = 90® so 
erhält man die bekannten Ausdrücke für: 

Ce= i^gH 4. 

cos a ' ^ 

Ve^i^fH 5. 

Wie man sieht, ist in diesem Falle die Umlauf- 
geschwindigkeit vollkommen unabhängig von den 
Winkelverhältnissen a und ß. Es bleibt aber immer 
noch die Unsicherheit in der Wahl des Winkels a, 
welche schließlich zur Bestimmung der absoluten 
Eintrittsgeschwindigkeit Ce führt, bestehen, dessen 
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Größe sich aber mit der Schaufelstärke, der Einlauf- 
breite und dem Saugrohrdurchmesser nicht unbe- 
trächtlich ändert. 

Da aber, wie später gezeigt werden wird, eine 
in weiten Grenzen veränderbare Umlaufgeschwindig- 




Fig. 2. Schaufelschnitt 



keit des Laufrades sich hauptsächlich durch eine 
zweckmäßige Winkelstellung der Schaufeln desselben 
erzielen läßt, erscheint es daher vor allem notwendig, 
die Unsicherheit der in den Formeln 1, 2 und 3 ent- 
haltenen Winkelgrößen durch Einführung einer zweiten 
Bedingungsgleichung zu beseitigen. 
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Zu diesem Zwecke werde von der schon eingangs 
erwähnten für Preßstrahlturbinen allgemein gültigen 
Kontinuitätsbedingung Gebrauch gemacht, welche be- 
sagt, daß die durch zwei beliebige Querschnitte hin- 
durchströmende Flüssigkeitsmenge für jeden Quer- 
schnitt die gleiche ist. — Bezeichnet nun Q die in 
der Sekunde dem Laufrad zugeführte Wassermenge, 
so muß daher Q = z^ ai B Wg sein. 
Unter 
Ol die senkrechte lichte Weite der Laufradschaufeln 

beim Eintritt des Wassers in dieselben, 
Zi die Schaufelzahl des Laufrades und 
B die Laufradhöhe (Einlaufbreite) 
verstanden (Fig. 2). 

Nach Fig. 1 (Seite 16) ist: 

öl = ti sin ß — Si 

wenn, wie üblich, mit /i bzw. Si die Teilung des 
Laufrades bzw. die Schaufelstärke desselben be- 
zeichnet wird. Daher ist auch: 

Q = B Zi «1 We = 

D /4 ' o \ sin a _/ ^ sin (a + ß) 

= B Zi (ti sm ß — 5i)-^— 7 — v-ä\V^ g f^ ' \ 

^ ^ sm (a + /?) r sm jfi^ cos a 

oder: 

O^ . sin*^ cc sin (u —1— /?) 

Ä2 z^EgR ^ ^^' ^*" ^ ~ ^'^' sin2"(a + ß) ' sin ß cos a 

Setzt man der Einfachheit halber: 

^ =k 6. 



Ä2 2{^ € g H 

so wird: 

k = (/i sin ß — Si)2 -. — 



sin (a + ß) sin ß cos a 
sin^ a (ti sin ß — Si)^ 



(sin a cos ß + cos a sin ß) sin ß cos a 



a) Mathematisch-hydraulische Grundlagen. 21 

oder : 

, _ sin2 ßf (/^ sin ß — s^y 

sin a cos ß • cos asm ß -{- cos^ a sin^ ß 

Dividiert man Zähler und Nenner durch cos^a 
so erhält man nach* entsprechender Reduktion : 

^ ^ tg^ « (A sin ß — 5i)2 
. sin 2 /? , . „ ^ 
tg « — 2 "^ ^' '^ 

und schließlich zur Bestimmung von tg a folgenden 
Ausdruck : 

>fe sin 2 /i? , k sin2 ß _ 

tcr- ff — — : — ia a j- -, -r r-s = U 

^ 2 (/i sm ß — Si)^ ^ (/i sm ß — s^)^ 

Aus dieser Gleichung folgt nun unmittelbar^): 

>fe sin 2 /? 



tga = 



4 (/j sin ß — Si)'^ 



- y 16(/isinitf — Si)* + (/iSin/^ — 5i)2 ' * ' ^• 

Würde man in diese Gleichung den Wert für k 
aus Gleichung 6 substituieren, so wäre es durch 
Gleichung 7 dann möglich für eine gegebene Wasser- 
menge Q bei gewähltem Winkel ß, die Größe des 
zugehörigen Laufradschaufelwinkels a zu bestimmen. 
Es erscheint aber wegen der größeren Übersicht 
zweckmäßiger, Formel 7 noch einer weiteren Um- 
formung zu unterziehen. Durch Herausheben des 
in jedem Klammerausdruck des Nenners der rechten 
Gleichungshälfte vorhandenen Faktors ti nimmt Glei- 
chung 7 folgende Form an: 

1) Es sei hier nur kurz darauf hingewiesen, daß die Ableitung dieser 
Formein auch durch Einführung des Begriffes der Niveaullächen durchgeführt 
werden kann. Letztere ist für den Wassereintritt ins Laufrad ein Zylinder- 
mantel von der Höhe B. Die dortselbst herrschende Normalgeschwindigkeit 
ist von der Winkelstellung der Laufradschaufeln unabhängig und kann zur 
Aufstellung der Kontinuitätsbedingung benutzt werden. 
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fcsin2ti 
4 A 



f,'(sin ß - I 



_*2 sin^ 2 ,i <fe sin'' /if 

I 16 /.* (sin .'/ - I) t,^ (sin ^ - |) 

Betrachtet man nun die in Gleichung 8 vor- 
handenen Klammerausdrücke: (sin ß — --1, welche 
auch in der Form geschrieben werden können: 

smi(\-^-^\ =sin/^ i\--^.\=smß-^ 
'- t^smß] \ öi + 5i/ «i + ^i 

so drückt : - das durch die endliche Schaufel- 

dicke hervorgerufene Verengungsverhältnis aus. Be- 
zeichnet man dasselbe mit q so ist auch: 

sin ß — -^ =z sm ß ' Q 

Bei Berücksichtigung dieses Wertes schreibt sich 

dann Formel 8: l - ^ ^ 

/e sm 2 /? 



^1\-6t, 



k^ sin2 2 ß k sin^ ß 



L^ sin^ ß Q^ ' /i2 sin'^ /^ e''^ 
Setzt man statt sin 2 /? = 2 sin ß cos /t^, so wird 

*^ " ^ 2Ti Vlg^ - y 1.2 /i'^ ^'^ tg ß\ '^I^q'^ 
Bezeichnet man der Einfachheit halber 

2 /i2 p2 

SO erhält man für tg« folgenden einfachen Ausdruck: 

C /rrT2" 



'« « = iP *- /[ipl + ' ^ 
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Formel 9, welche die Grundgleichung 
für alle Preßstrahlturbinen bildet^), gestattet 
nun ohne weitere Versuchsrechnungen den 
Eintrittswinkel a des Leitrades für jeden be- 
liebigen Laufradwinkel ß mit voller Schärfe 
zu bestimmen. Die volle Genauigkeit wird 
deshalb erzielt, weil in ihr neben der not- 
wendigen Kontinuitätsbedingung auch die end- 
liche Schaufeldicke berücksichtigt erscheint. 
Sie gilt für alle Gattungen von Preßstrahltur- 
binen (Jonval, Francisturbinen usw.), weil die 
Ausgangsgleichungen 1, 2 und 3 für diese 
gültig sind. 

Aus Gleichung 9 ist vor allem zu ersehen, daß 
sich, entsprechend dem doppelten Wurzelzeichen, 
auch zwei verschiedene Werte von a bestimmen 
lassen. Da nun aber gleichzeitig auch tg ß zweier 
verschiedener Werte fähig ist, so folgt unmittelbar, 
daß sich im allgemeinen vier Winkelwerte ermitteln 
lassen, welche nicht nur der Forderung eines stoß- 
freien Wassereintrittes, sondern auch der Kontinuitäts- 
bedingung Genüge leisten. Es ist aber leicht einzu- 
sehen, daß je zwei derselben den verschiedenen 
Drehungssinn des Laufrades und die beiden anderen 
den größten bzw. den kleinsten Winkelwert des Leit- 
radwinkels zum Ausdrucke bringen. 

Damit erscheinen aber auch sämtliche Bestim- 
mungsgrößen des Laufrades gegeben. Es ist nur 

1) Man könnte natürlich auch umgekehrt aus Formel 9 den Wert für 
tg ß bestimmen. Es wäre dann: 

igß= ^^^g" 9b 

^ ^ tg «« - 2C 

Die Winkelberechnung wird dadurch allerdings etwas vereinfacht, doch ist 
dieser Vorgang nicht zu empfehlen, weil eine vorherige Festsetzung des 
Leitradwinkels zu unbequemen und unrationellen Laufradeintrittswinkeln 
führen kann. 



- 
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notwendig, in die angeführten Ausgangsgleichungen 
1, 2 und 3 den aus Formel 9 erhaltenen Wert für 
a zu substituieren. So erscheint insbesonders auch 
die Größe der Umlaufgeschwindigkeit des Laufrades, 
für welche die Ausgangsgleichung 2 gültig ist, ein- 
deutig bestimmt. Man findet daher: 

/ ^sin (« + /^) 
f' ^ sm /!^ cos a 
Der Unterschied in der Bauart der einzelnen Preß- 
strahlturbinen erscheint durch die verschiedene Form 
der Konstanten C ausgedrückt. Da aber in vor- 
liegendem Buche nur die Francisturbinenlaufräder 
einer näheren Untersuchung unterzogen werden 
sollen, wird es sich vor allem darum handeln, den 
für diese Bauart charakteristischen Wert der Kon- 
stanten C festzusetzen. Nach früherem ist: 

k O- 

C = ^ ,o o ebenso Ä = ^ 



daher auch: C = ^ .^ » J; — ^ tt 10 

Unter Zugrundelegung der in Fig. 2 gewählten 
Bezeichnungen kann man nun wieder von der Kon- 
tinuitätsbedingung Gebrauch machen, da die Wasser- 
menge Q auch durch den Saugrohrquerschnitt z z 
hindurchfließen muß. Bezeichnet man mit Cs die 
dortselbst herrschende Wassergeschwindigkeit, so 
wird diese — zum Unterschiede von dem bisher 
gebräuchlichem Vorgange — vorteilhaft in Hundertsteln 
der ganzen Gefällshöhe ausgedrückt. Ist also JH 
die zur Erzielung der Geschwindigkeit Cs erforder- 
liche Druckhöhe ^), so ist 

Cs = Vz/ Igti, 



1) Wie nämlich später gezeigt werden wird, ist besonders bei den 
amerikanischen Laufrädern der bisher üblichen Ausführung die absolute Aus- 
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Da nun der Querschnitt z zm allgemeinen durch 
die Turbinenwelle und durch eine entsprechende 
Lagerung derselben verringert wird, ist daher die dem 
Wasser zum Durchfluß gebotene Querschnittsfläche 
Fw gegeben durch: 

F^ = - — j- , wobei i/' < 1 

Bei Benutzung dieser Werte folgt nun, daß 

Ferner empfiehlt es sich, die Einlaufbreite B als 
Funktion des Laufraddurchmessers Di und letzteren 
wieder als Funktion des Saugrohrdurchmessers aus- 
zudrücken, also allgemein zu schreiben: 

B = ^i Dl 
A = r Ds 
Daher ist auch : B = fi y Ds 

Durch diese Art der Abhängigkeit der Laufrad- 
dimensionen vom Saugrohrdurchmesser, werden für 
einzelne Laufradgrößen proportionale Abstufungen 
erzielt, was, wie später noch näher erörtert werden 
wird, besonders für die Praxis von Wichtigkeit ist. 

Führt man diese Werte in Gleichung 10 ein und 
berücksichtigt man ferner noch, daß: Zi ti = D^- n 
ist, so erhält man schließlich nach entsprechender 
Reduktion : i/;2 j 

16///2^^ **• 

Führt man den aus 11 erhaltenen Wert für C 
in Gleichung 9 ein, so ergibt sich schließlich: 

trittsgeschwindigkeit c für verschiedene Punkte der Austrittskante von solch 
bedeutendem Größenunterschied, daß es hier angezeigt erscheint, die oben 
erwihnte Durchflußge seh windigkeit c» des Wassers an der erwähnten 
Stelle des Saugrohrquerscbnittes in Hundertsteln der GefälUböhe auszu- 
drücken. 



26 I. Theoretische Grundlagen. 



*s " == TöTv*^?' tg /^ — 47«7*^ r i6//u«^*tgv ~^ "7 "^^^^ 

Gleichung 9a stellt die zur Ermittlung der 
Bestimmungsgrößen von Francisturbinenlauf- 
rädern gewonnene Grundformel in ihrer all- 
gemeinsten Fassung vor. Sie gilt sowohl für 
Normal- als auch für Schnell- und Langsam- 
läufer. Im Vereine mit Gleichung 2 gibt dieselbe 
den Weg an, welcher einzuschlagen ist, um die für 
jede dieser Gruppen maßgebende Umlaufgeschwindig- 
keit zu ermitteln. Wie unmittelbar aus Gleichung 2 
folgt, ist die letztere außer von dem gewählten Lauf- 
radeintrittswinkel ß nur noch vom Leitradwinkel a 
und vom hydraulischen Wirkungsgrad abhängig.^) 
Da nun, wie später gezeigt wird, die in Gleichung 9 a 
enthaltenen Werte für J y und fn nach Gutdünken des 
Konstrukteurs in ziemlich weiten Grenzen wählbar 
sind, so ist ohne weiteres aus Formel 9 a ersichtlich, 
daß sich auch der Leitradwinkel — und mithin auch 
die Umlaufgeschwindigkeit — in erheblichem Maße 
ändern kann. Da die dabei zu beachtenden Rück- 
sichten in jeder der drei Gruppen verschieden sind, 
so soll eine getrennte Behandlung derselben, erst bei 
der eingehenden Besprechung jeder dieser Gruppen 
durchgeführt werden. 

Es erübrigt jetzt noch, die auf der rechten 
Seite der Gleichung 9a vorkommenden Größen 
einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Da nun 
die Wassergeschwindigkeit Cs im Saugrohr der mitt- 
leren absoluten Austrittsgeschwindigkeit aus dem Lauf- 
rade gleich sein soll, so drückt daher der Wert von J 
auch die Größe des mittleren Austrittsverlustes des 



1) Die Beeinflußung der Umlaufgescliwindigkeit bzw. der Dreiizahi durch 
eine Änderung der Gefällshöhe kommt hier natürlich nicht in Betracht. 
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Wassers aus dem Laufrade aus. Man pflegt diesen 
mittleren Austrittsverlust je nacli dem Verwendungs- 
gebiet des Laufrades zwischen den Grenzen 0,04 bis 
0,12 anzunehmen, so daß auch 

. , J =0,04 bis 0,121) 

wird. ' 

Dabei muß aber gleich der vielfach verbreiteten 
irrigen Ansicht entgegengetreten werden, daß die 
Annahme eines großen Austrittsverlustes allgemein 
eine Erhöhung der Umlaufzahl des Laufrades zur 
Folge hätte. Für ein und denselben Laufraddurch- 
messer und einem Eintrittswinkel, der sich wenig 
von ß = 90^ unterscheidet, ist aber gerade das Gegen- 
teil der Fall, wie sich leicht durch Formel 2 zeigen 

läßt: I 

1/ LT sin (a-\- ß) 

1 ^ s\n ß cos a 
oder nach entsprechender Umformung auch 

v*= y«^/^[ctg/^tga+ 1] . . . 2a. 

Setzt man ß —• 90^, so ist in diesem Spezialfälle 
die Umlaufgeschwindigkeit Ve nur von H und e ab- 
hängig, da Ve =i e /j ff wird. Da aber der hydrau- 
lische Wirkungsgrad € auch in der Form geschrieben 

werden kann: ., ^. ., ,. 

€= (1 — ^) (1 — /.) 

unter l den durch Wasserreibung und den unver- 
meidlichen Stoß des Wassers gegen die Schaufel- 
kanten und Schaufelflächen bedingten Gefällsverlust 
verstanden, so sieht man, daß eine Vergrößerung 
von J (also größere absolute Austrittsgeschwindig- 



^) Nach neuen vom Verfasser aus Amerika zugekommenen Mitteilungen 
wird dortselbst bei den neuesten LaufradausfUhrungen sogar ein Austritts- 
verlust von 

^ = 0,18 bis 0,2 
zugelassen. 
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keit) eine Verkleinerung von c, also eine Verringerung 
der Umlaufgeschwindigkeit bzw. der Drehzahl zur 
Folge hat. 

Allerdings kehren sich die Verhältnisse dann um, 
wenn sich der Laufradeintrittswinkel um einen größeren 
Betrag von dem eines rechten Winkels unterscheidet 
(ungefähr 20 — 30°). Es wird in den späteren Aus- 
führungen noch mehrfach Gelegenheit sein, auf diese 
interessante Tatsache zurückzukommen. 

Es braucht wohl nicht besonders darauf hin- 
gewiesen zu werden, daß, falls den entsprechend 
größer gewählten Austrittsverlusten gleichzeitig eine 
Verkleinerung des Laufraddurchmessers vorgenommen 
wird, die Umlaufzahl der Turbine tatsächlich gesteigert 
werden kann, natürlich nur auf Kosten des Wirkungs- 
grades. 

Was nun die Einlaufbreite B anbelangt, so ist für 
die Wahl derselben dem Konstrukteur ein weiter 
Spielraum gelassen, doch hängt aber von dieser, wie 
später gezeigt werden wird, die Größe der Umlauf- 
geschwindigkeit des Laufrades in beträchtlichem Maße 
ab. Um eine für die Praxis wünschenswerte Gesetz- 
mäßigkeit in der Aufstellung einer Serie von Tur- 
binenschaufeln zu erhalten, wurde eine Abhängigkeit 
der Einlaufbreite vom Laufraddurchmesser in Form 
der schon erwähnten Beziehung: 

B = ^i D^ 

geschaffen, wodurch die Möglichkeit geboten ist, die 
Einlaufbreite B innerhalb der praktisch brauchbaren 

Grenzen (etwa ^i = — bis .w = --) beliebig zu va- 
riieren. 

Ebenso erscheint durch die erwähnte Gleichung: 
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der Laufraddurchmesser in Abhängigkeit vom Saug- 
rohrdurchmesser gebracht, so daß sich je nach Wahl 
des Wertes für y, dessen oberste praktisch brauchbare 

Grenze etwa mit y = und dessen unterste Grenze 

10 
mit / = -^ angenommen werden kann, bei gegebenem 

Saugrohrdurchmesser der Laufraddurchmesser be- 
stimmen läßt. 

Was den Saugrohrverengungskoeffizienten i/' an- 
belangt, so kann dieser entweder aus dem Laufrad- 
entwurf unmittelbar bestimmt oder für Oberschlags- 
rechnungen je nach dem Verhältnis des Saugrohr- 
durchmessers zur Wellenstärke mit »// = 0,93 — 0,99 
gewählt werden. 

Ist, was bei modernen Anlagen allerdings ver- 
mieden werden soll, das eine Wellenende in einem 
mit dem Saugrohre verbundenen Armkreuz gelagert, 
so ist dem Entwurf des letzteren entsprechend, der 
Wert von »/' zu verkleinern. 

Das schon erwähnte Schaufelverengungsver- 
hältnis 

läßt sich wie folgt b^<kt;mm*rn. 

Aus praktischen A J•^i Jhruni(en f:nd<rt män^ &4XÜ 
die Schaiife] starke *; \**:% g'j;>:';jt':rnen Scha':fe)n g*^- 
wählt werden kam zt;: 

^. -.- 0.07 a 
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dann wird : ^ ^i n or 

Q = 1 AAR — = v,^o. 

«1 + 0,05 «1 

Es schwankt daher q zwischen den Grenzen: 

Q = 0,93—0,95. 

Legt man nun für einen vorliegenden Spezialfall 
den angeführten Größen von e/', z/, y, /n, e und q inner- 
halb der angegebenen Grenzen gelegene Werte bei, 
so ist durch Gleichung 9 a der Leitradwinkel a be- 
stimmt und mit ihm sämtliche Bestimmungsgrößen 
des Laufrades. 

Da jeder der drei Gruppen eine bestimmte Um- 
fangsgeschwindigkeit zukommt, so ist die Wahl der 
oben angegebenen Größen so vorzunehmen, daß die 
erstere auch tatsächlich erreicht werden kann. Dies 
verlangt nicht nur die Einhaltung der in der 
mathematisch -hydraulischen Grundlagen durch die 
Formeln 2a bzw. 9 und 9a aufgestellten Forderungen, 
sondern es muß vielmehr auch getrachtet werden, 
die räumliche Krümmung der Schaufelfläche so aus- 
zugestalten, daß große Effektverluste durch Wider- 
stände vermieden werden. 

Bevor daher jene Maßnahmen näher untersucht 
werden können, welche die Zugehörigkeit des Lauf- 
rades zu einer der drei Gruppen bedingen, sind jene 
Grundlagen zu schaffen, die sowohl für Normal- als 
auch für Schnell- und Langsamläufer eine rationelle 
Ausbildung der Schaufelfläche gestatten. 

Die dazu erforderlichen Maßnahmen sollen im 
nächsten Abschnitt klargelegt werden. 

b) Mathematisch-geometrische Grundlagen. 

Da durch die Gleichungen 9 bzw. 9 a für jeden 
beliebigen Laufradeintrittswinkel ß der Leitradwinkel a 
eindeutig bestimmt ist und mithin auch Ce, Ve und We 
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durch die Formeln 1, 2 und 3 berechnet werden kön 
nen, ist auch für jeden beliebigen Punkt X 
(Fig. 3) der Laufradaustrittskante der Aus- 




Fig. 3. Schematische Darstellung des Aufrisses 

eines Schaufelplanes. 

trittswinkel 8 gegeben. Zu diesem Behufe denkt man 
sich, wie später noch näher auseinandergelegt wird, 
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das in Fig. 3 dargestellte Laufrad in eine Schar (n) 
von Partiallaufrädern zerlegt, von welchen jedes die 

gleiche Wassermenge (— | (in dem gezeichneten Son- 
derfall : /^ = 4) verbraucht, dann stellen die um die 
geometrische Achse der Laufradwelle rotierend ge- 
dachten Wasserfäden («a, bß^ cy usw.) die Tren- 
nungsflächen (Flußflächen) der einzelnen Partiallauf- 
räder vor. Legt man etwa durch Punkt X (Fig. 3) 
eine neue Fläche so, daß diese die gegebene Schar 
von Flußflächen senkrecht durchschneidet, so erhält 
man eine Niveaufläche (NN). Da in dieser die Durch- 
flußgeschwindigkeit des Wassers {Ca') in jedem Punkte 
derselben gleich groß ist, so läßt sich aus dem Flächen- 
inhalte {Fn) der Niveaufläche bei gegebener Wasser- 
menge Q die Durchflußgeschwindigkeit des Wassers 
Ca^ berechnen. Es ist dann 

Ca' = -^, 12. 

Dabei bedeutet q wieder einen Verengungs- 
koeffizienten , welcher die endliche Schaufelstärke 
auch beim Ausfluß berücksichtigt. Letzterer kann 
je nach Lage der Niveaufläche mit q = 0,93 bis 0,98 
gewählt werden. 

Da nun die Größe der Umlaufgeschwindigkeit Va* 
im Punkte X entweder durch Rechnung oder auf 
zeichnerischem Wege^) gefunden werden kann, ist für 
jeden Punkt der Schaufelaustrittskante das Austritts- 
geschwindigkeitsdreieck Xq A B (Fig. 4) und mithin 
auch der Laufradaustrittswinkel d eindeutig bestimmt. 

Damit ist aber noch keinesfalls Lage und Krüm- 
mung der Schaufelfläche festgelegt. Vielmehr werden, 

1) Siehe das Kapitel: Berechnung und Konstruktion der 
Schaufelfläche mit Hilfe des Abbildes. 
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wie leicht einzusehen, im allgemeinen unendlich viele 
Schaufelflächen der Forderung eines bestimmten Lauf- 
rad-Ein- und -Austrittwinkels genügen. Es sind also 
zur eindeutigen Bestimmung der Schaufelfläche noch 
eine Reihe weiterer Bedingungen aufzustellen, deren 
Tendenz darin zu gipfeln hat, auf eine möglichst 
vollkommene Ausnutzung der dem Wasser inne- 
wohnenden Energie hinzuarbeiten. Diese erwähnten 




Fig. 4. Abgewickelter Kegelschnitt durch das Schaufelende. 



Anforderungen lassen sich kurz, wie folgt, zusammen- 
fassen : 

1. Um den Krümmungswiderstand mög- 
lichst zu verringern, soll das Wasser wäh- 
rend des Durchflusses durch das Laufrad 
eine stetige Richtungsänderung in der Weise 
erfahren, daß dasselbe in der Richtung des 
Laufradwinkels ß eintretend in sanft ver- 
laufenden Kurven in die durch den Aus- 
trittswinkel gegebene Richtung übergeführt 
wird. 

Kaplan, Schauielformen. 3 
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2. Die Schaufel soll kurz sein, um die 
zur Überwindung der Wasserreibung er- 
forderlichen Energieverluste herabzudrücken. 

3. Um Effektsverluste durch Kontraktion 
möglichst zu vermeiden, soll die Schaufel- 
fläche in der Nähe der Austrittskante und, 
wenn erforderlich, auch bei jener der Ein- 
trittskante eine äquidistante Fläche sein. 

Wie man sofort sieht, widersprechen die ersten 
zwei Bedingungen einander, da flachgekrümmte 
Kurven große Bogenlängen erfordern, und umgekehrt. 
Es muß daher auch hier ein Mittelweg eingeschlagen 
werden. Bevor dieser aber näher erörtert wird, soll 
eine Erklärung der mathematisch-geometrischen Dar- 
stellung der Schaufelfläche eingefügt werden. 

Denkt man sich aus den in Fig. 3 durch die 
Erzeugenden (a a, b ß, cy usw.) und deren Rotations- 
achse bestimmten Rotations- (Fluß-) flächen Flächen- 
stücke /?i, /?2 bis ^4 herausgenommen, welche durch 
Fig. 5 perspektivisch dargestellt sind, so ist auf 
jeder derselben eine nach obigen Bedingungen kon- 
struierte Wasser- oder Flußlinie {aa!, bV bis dd) 
einzuzeichnen. Dann stellt die Einhüllende 
(a b c d d! c V a') aller dieser Wasserlinien, 
deren gegenseitige Entfernung e durch eine 
entsprechende Vermehrung der in Betracht 
gezogenen Rotationsflächen beliebig ver- 
kleinert werden kann, eine nach obigen An- 
forderungen ausgebildete Schaufelfläche vor. 

Wie man aber sieht, ist die Einhüllende, d. i. die 
Schaufelfläche, selbst bei Einhaltung der angegebenen 
drei Bedingungen noch nicht eindeutig bestimmt, da 
die gegenseitige Lage der Wasserlinien in bezug auf 
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ihre zugehörigen Flußflächen noch keiner Beschrän- 
kung unterworfen wurde. So wären, wie aus Fig. 5 
ersichtlich, die aufgestellten Bedingungen auch dann 
noch erfüllt, wenn etwa die Wasserlinie d d! auf ihrer 
zugehörigen Flußfläche ^4 nach d^ d^ verdreht würde. 




Fig. 5. Perspektivische Skizze zur Erklärung des 
Entstehungsgesetzes der Schaufelfläche. 

Es ist daher erforderlich, noch eine vierte Bedingung 
zur endgültigen Festlegung der Schaufelfläche auf- 
zustellen, welche, mehr praktischen Rücksichten ent- 
springend, wie folgt ausgedrückt werden kann: 

4. Um einerseits die technische Herstel- 
lung des Schaufelklotzes zu erleichtern, 

3* 
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anderseits eine stetig gekrümmte Ausbildung 
der Schaufelfläche auch in radialer Richtung 
zu ermöglichen, sollen die durch Schnitte 
von beliebigen Ebenen (insbesondere Hori- 
zontalebenen) mit der Schaufelfläche ent- 
stehenden Schnittkurven einen regelmäßigen 
und sanften Verlauf zeigen und bei geringer 
Entfernung zweier paralleler Schnittebenen 
auch nur eine geringe Änderung in Form 
und Charakter der beiden zugehörigen 
Schnittkurven eintreten. 

In welcher Weise dieser letzteren Anforderung 
genügt werden kann, wird später gezeigt werden. 

Was nun die einzelnen Rotations- oder Flußflächen 
anbelangt (aa, bß, cy usw.), Fig. 3, so können 
diese im allgemeinsten Falle aus einzelnen Wulst-, 
Kegel- und Zylinderflächen zusammengesetzt gedacht 
werden, und die vorderhand zu lösende Aufgabe 
besteht nun darin, auf den vorerwähnten Flächen 
räumliche Kurven so einzuzeichnen, daß diese den 
aufgestellten Forderungen genügen. Die erwähnte 
Bedingung der Äquidistanz erfüllen auf Zylinder- 
und Kegelflächen nur die sog. isogonalen Trajek- 
torien oder Zuglinien, und da diese auch noch der 
Anforderung eines sanften Verlaufes auf den Fluß- 
flächen selbst in ausgezeichneter Weise nachkommen, 
so erscheint ihre ausschließliche Eignung zur Bestim- 
mung der Schaufelfläche ohne weiteres nachgewiesen. 
Was nun die auf den Wulstflächen einzuzeichnenden 
Kurven anbelangt, so wäre es beispielsweise möglich, 
diese unter der Bedingung zu bestimmen, daß ihre 
räumliche Krümmung ein Minimum sein soll. Bei 
Beschreitung dieses Weges zeigt sich aber bald, daß 
die Schaufelfläche dann eine solche Länge besitzen 
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müßte, daß die Vorteile geringster Krümmung durch 
den Nachteil langer Wasserwege und daher auch 
größerer Reibungsverluste mehr als aufgewogen wer- 
den würden. Unterzieht man aber die auf Wulstflächen 
beschriebenen isogonalen Trajektorien einer näheren 
Untersuchung, so zeigt sich, daß diese nicht nur 
relativ kurze Wasserwege ermöglichen, sondern auch 
auf ihren zugehörigen Wulstflächen einen äußerst 
sanften Verlauf nehmen, der ja ohne weitere theore- 
tische Erörterungen schon aus dem Entstehungs- 
gesetze derselben hervorgeht. Durch ihre bekannte 
Eigenschaft, sämtliche Parallelkreise bzw. Meridiane 
unter dem gleichen Winkel zu durchschneiden, er- 
scheint nicht nur von selbst ein möglichst sanfter 
Verlauf der isogonalen Trajektorien gesichert, son- 
dern, wie später noch näher dargelegt wird, auch 
die Möglichkeit gegeben, durch jeden beliebigen 
Punkt der Flußfläche unter einem gegebenen Schnitt- 
winkel eine isogonale Trajektorie zu legen. Diese 
Eigenschaft der letzteren ist von solch weit- 
tragender praktischer Bedeutung, daß schon 
aus diesem Grunde die isogonale Trajektorie 
mit Rücksicht auf die aufgestellten Forde- 
rungen als einzig brauchbare Erzeugungs- 
kurve für eine rationelle Schaufelform auf- 
gefaßt werden muß. Aus diesem Grunde ist es 
notwendig, dieselben einer näheren Untersuchung zu 
unterziehen. 

1. Isogonale Trajektorien auf Wulstflächen. 

Zu diesem Behufe wird es sich vor allem darum 
handeln, die Gleichung der Wulstfläche aufzustellen, 
um auf dieser die schon erwähnten isogonalen Tra- 
jektorien bestimmen zu können. Da die dazu erfor- 
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derltchen Erörterungen und Ableitungen einen rein 
mathematischen Charakter tragen, so kann im Hin- 
blick au! den praktischen Zweck der vorliegenden 
Abhandlung auf eine vollständige Wiedergabe der- 
selben verzichtet werden. 




Fig. 6. 

Unter Zugrundelegung von semipolaren Koordi- 
naten und bei Berücksichtigung der in Fig. 6 ein- 
getragenen Bezeichnungen stellt: 

: (Ä cos u -\- a) cos V I 



y := (b cos u + ß) sin i 
2 ^= b sin a . . 



bei konstantem v und variablem u die Gleichung des 
durch V bestimmten Meridianes ^ und bei variablem 
V die Gleichung jedes beliebigen Meridianes, also die 
Gleichung der Wulstlläche, vor. Umgekehrt geben die 
Gleichungen I bei konstantem u und variablem v 
einen durch u bestimmten Parallelkreis an. Drückt 
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man nun die Tatsache, daß die Parallelkreise der 
Wulstfläche von der isogonalen Trajektorie unter dem 
gleichen Winkel d geschnitten werden, analytisch aus, 
so erhält man die in semipolaren Koordinaten dar- 
gestellte Gleichung der isogonalen Trajektorie, welche 
sich in folgender Form darstellt: 

X = (a -{- b cos u) cos m arctg In tang y j 

y =z (a -{- b cos u) sin m arctg in tang jj 

z = b sm u 

unter n und m Konstante von der Form: 



II. 



n 



m 



a — b 
är+ b 



2b 



verstanden. " *g ^ V«' - b' 

Da für zeichnerische Zwecke nur die Projektionen 
der durch II dargestellten isogonalenTrajektorie brauch- 
bar sind, ist zu diesem Behufe nur notwendig, in den 
Gleichungen II z= ozu setzen, um die für vorliegende 
Zwecke besonders wichtige Horizontalprojektion der 
räumlichen isogonalen Trajektorie zu erhalten. 

Die Horizontalprojektion der letzteren ergibt sich 
daher zu: 



X = (a -^ b cos u) cos 



\m arctg (n tg |jj 
y = (a -{- b cos u) sin m arctg in tg ^J 



III. 



Geht man nun auf ebene Polarkoordinaten über, 
so folgt, da nach Fig. 7 



und 



x^ +y^ = Q^ 
^~ = ig ff) ist : 
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q = l^X^ _[- j;2 __ ^ _^ ^ cQs ^ 

tang m arctg [n tg | 



= tang 9) 



Daher ist auch: 
y = m arctg (ä tg I] und tg£ = Ätg| 







a ^ m 



woraus : tg y= 'olgt. 

M TL 




Fig. 7. 



Schreibt man Gleichung a in der Form 

q — a 



cos u = 



so läßt sich aus den beiden letzten Gleichungen der 
Parameter u nach bekannten Lehrsätzen der Trigo- 
nometrie eliminieren. Es ist nämlich: 

u 



Q — a „ 

-ft-='°' 2 



sin^- oder durch cos^ - dividiert: 



b cos^ - 



tg' 



o T 



/w 



//2 
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weil aber cos^ - ^= 



wird schließlich: 

^ — a ^ m 

"^ ~ n^ + tg^ £ 

Aus dieser Gleichung folgt nun unmittelbar die 
Polargleichung der Horizontalprojektion der auf Wulst- 
flächen liegenden isogonalen Trajektorie zu: 

q=ia-\-b j- .- .... IV. 



n^ + ^t{l] ' ' ' ' 



unter m und n Konstante von der Form: 



n = 



m = 




IVa. 



tg(jya2_^2 

verstanden. Dabei bedeutet ö jenen konstanten Winkel- 
wert, welchen jeder beliebige Schnittpunkt der iso- 
gonalen Trajektorie mit dem zugehörigen Parallel- 
kreis einschließt. Gleichung IV gestattet nun im Ver- 
eine mit den Gleichungen IVa ohne weiteres die 
Horizontalprojektion jeder beliebigen Trajektorie zeich- 
nerisch darzustellen. Sie nimmt, wie wohl nicht 
anders zu erwarten war, einen sinusoYdenähnlichen 
Verlauf, doch soll eine nähere Besprechung sowie die 
zeichnerische Wiedergabe derselben einem späteren 
Abschnitt vorbehalten bleiben. 
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2. Isogonale Trajektorien auf Kegelflächen. 

Da die Kegelflächen durch ihre bekannte Eigen- 
schaft als abwickelbare Flächen in eine Ebene aus- 
gebreitet werden können, ohne dabei die für vor- 
liegende Zwecke wertvolle Eigenschaft der Äquidistanz 
einer gegebenen Kurvenschar zu verlieren, so genügt 
es, auf dem abgewickelten Kegelmantel die für vorlie- 
gende Zwecke als vorteilhaft erkannten isogonalen Tra- 
jektorien zu bestimmen. Ist daher durch cd (Fig. 8) 
ein Stück der Erzeugenden des durch Rotation um 
die Achse zz entstandenen Kegelmantels dargestellt 
und denkt man sich diesen in die Zeichenebene abge- 
wickelt (Fig. 8 b), so kann die schon erwähnte Eigen- 
schaft der isogonalen Trajektorie, sämtliche Parallel- 
kreise unter dem gleichen Winkel d zu^durchschneiden, 
unmittelbar dazu benützt werden, die Gleichung der- 
selben abzuleiten. 

Aus Fig. 8 b folgt unter Berücksichtigung der 
eingetragenen Bezeichnungen, daß 

dq = Qd(p igd 

daher: dg 



Q 
oder durch Integration: 

f' de 

J o 



= tgdrfqp 



tg ö drp 



o 



und daraus: 



lg nat — = tgJr/i 
^1 



^ = ri^*«^^'/ V. 

Gleichung V stellt eine logarithmische Spirale 
vor, und da diesen Kurven, wie bekannt, noch die 
für vorliegende Zwecke besonders wert- 
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volle Eigenschaft der Äquidistanz zukommt, 
so sind sie als die einzig richtigen Erzeu- 
gungskurven für jedes rationell ausge- 
bildete, auf Kegelflächen liegende Schaufel- 
profil anzusehen. In den Figuren 8, 8a und 
8 b ist im Grund- und Aufriß bzw. in der Abwick- 
lung eine isogonale Trajektorie eingetragen, welche 
sämtliche Parallelkreise unter dem konstanten Winkel 
d = 45° durchschneidet. 

3. Isogonale Trajektorien auf Zylinder- 
flächen. 

Da auch hier die Möglichkeit gegeben ist, die 
Zylinderfläche in die Ebene abzuwickeln, genügt es, 
die isogonalen Trajektorien auf dem abgewickelten 
Zylindermantel zu bestimmen. In diesem Sonder- 
fall ist es aber ohne weiteres klar, daß jede die ab- 
gewickelten Parallelkreise unter dem verlangten Winkel 
d schneidende Gerade eine isogonale Trajektorie sein 
muß. Da ferner allen zu dieser parallel gezogenen 
Geraden auch die Eigenschaft der Äqui- 
distanz zukommen muß, ist ihre ausschließ- 
liche Verwendbarkeit zur Bestimmung des 
auf Zylinderflächen liegenden Schaufel- 
profiles ohne weiteres nachgewiesen. Im 
aufgewickelten Zustand geht natürlich die gerade 
Linie in eine zylindrische Schraubenlinie über. 

Da nun, wie schon eingangs erwähnt, jede be- 
liebige Flußfläche aus Wulst-Kegel und Zylinderflächen 
zusammengesetzt gedacht werden kann und die 
Schaufelfläche als die Einhüllende der auf den er- 
wähnten Flächen gezeichneten isogonalen Trajektorien 
definiert wurde, kann mithin das Schaufelproblem in 
rein theoretischem Sinne als gelöst angesehen werden. 
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Dennoch würde man auch jetzt noch bei der zeich- 
nerischen Darstellung auf kaum zu bewältigende 
Schwierigkeiten stoßen, die einesteils darin liegen, 
daß die genaue geometrische Darstellung der iso- 
gonalen Trajektorien umständlich und zeitraubend 
ist, anderseits der gegenseitigen Lage derselben auf 
den zugehörigen Wulstflächen, wie schon erwähnt, 
eine solche praktische Bedeutung zukommt, daß eine 
ohne Rücksicht auf die letztere konstruierte Schaufel 
als ungeeignet bezeichnet werden muß. 

Es tritt daher nun vor allem die Notwendigkeit heran, 
die gewonnenen theoretischen Resultate einer solchen 
Umformung zu unterziehen, daß sie für die Bedürfnisse 
der Praxis zum unmittelbaren Gebrauch geeignet er- 
scheinen. Die dazu erforderlichen Erörterungen sollen 
in dem nun folgenden Abschnitt behandelt werden. 
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Ahnlich wie bei den theoretischen Untersuchun- 
gen, läßt sich auch hier eine Trennung in zwei Unter- 
abteilungen vornehmen, wovon in der ersten jene 
Vereinfachungen besprochen werden sollen, welche 
sich auf die mathematisch -geometrische Darstellung 
der isogonalen Trajektorien beziehen, wogegen in der 
zweiten die Darstellung jener Konstruktionen be- 
sprochen werden soll, welche zur Ermittelung ratio- 
neller Schaufelformen führen. 

a) Mathematisch-geometrische Verein- 
fachungen behufs Darstellung der isogonalen 

Trajektorien. 

Dem im theoretischen Teile eingehaltenen Vor- 
gang entsprechend, soll auch hier eine getrennte Be- 
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Handlung aller jener Näherungskonstruktionen vor- 
geführt werden, welche eine rationelle Darstellung 
der auf Wulst-, Kegel- und Zylinderflächen liegenden 
isogonalen Trajektorien ermöglichen. 

1. Näherungsverfahren zur Bestimmung 
der auf Wulstflächen liegenden isogonalen 
Trajektorien und die Anwendung des sog. 

Fehlerdreieckes. 

Die in semipolaren Koordinaten analytisch dar- 
gestellte Gleichung der isogonalen Trajektorie, welche 
bei Berücksichtigung der für m und n angegebenen 
Werte (1 Va) auch in der Form geschrieben werden kann : 

j:=(a-6cosa)cos[^-^^^p=parctg 

z=bs\nu 

läßt sich nun vor allem dadurch einer Vereinfachung 
unterziehen, daß das Verhältnis des Halbmessers b 
des die Wulstfläche erzeugenden Kreises zu jenem, 
welchen der Mittelpunkt des erzeugenden Kreises 
beschreibt (a), verschwindend klein gesetzt wird. 
Praktisch tritt dies bei allen jenen Wulstflächen auf, 
welche bei entsprechend großer Entfernung von der 
Laufradachse eine starke Krümmung aufweisen; das 
sind also die dem unteren Ende des Laufradkranzes 
zunächst liegenden Flußflächen. 




1) Da es meist üblich ist, den Grundriß des Schaufelplanes der linken 
Laufradhälfte zu entwerfen, und diese sich in bezug auf die Laufradachse als 
Koordinatenachse im dritten Quadranten befindet, so drückt sich diese vor- 
genommene Verdrehung in obigen Gleichungen durch eine entsprechend vor- 
genommene Vertauschung der Vorzeichen aus. 



a) Mathematisch-geometrische Vereinfachungen. 47 

In diesem Falle wird sich aber auch der in den 
Gleichungen IIa vorkommende Wurzelausdruck: 

welcher in Fig. 9 durch die Strecke K geometrisch 
dargestellt ist, wenig von a, mithin auch von q unter- 
scheiden, so daß unter der Voraussetzung: 

a » b; yß2 — fy2 ^^^ ^ _. ß — ^ QQg ^ 

gesetzt werden darf. Ebenso wird sich der Wurzel- 
ausdruck y unter der gleichen Voraussetzung 

wenig von der Einheit unterscheiden, weshalb mit 
großer Annäherung geschrieben werden kann: 



i 



a — b 

oo 1 



a-\-b 

Berücksichtigt man die hier vorgenommenen 
Vereinfachungen, so nimmt Gleichung IIa folgende 
Form an: 

x=(a- b cos u) cos r — ^-^ 7 ^ 



1; = (a - ^ cos u) sin r-^-. j- r 

•^ ^ ^ Itgd (a- b cos u)] 



2 ^= b sm u 



IIb. 



Die durch diese Gleichung dargestellte Kurve, 
welche von nun an kurzweg als die „erste Nähe- 
rungskurve" bezeichnet werden soll, hat ein höchst 
einfaches Entstehungsgesetz, welches nun durch die 
Fig. 9 bzw. Fig. 9a, welche den Auf- und Grundriß 
einer Wulstfläche zeigen, näher auseinandergelegt 
werden soll. Trägt man, wie aus Fig. 9 b ersichtlich 
ist, den verlangten Schnittwinkel d der isogonalen 
Trajektorie mit den Parallelkreisen in der gezeichneten 
Weise auf und errichtet im Scheitel desselben die Senk- 
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Fig. 9 u. 9 a. ProjektiviGche Darstellung der 
ersten Näherungs kurve auf Wulstflächen. 
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rechte Öo4o, so hat man, um einen beliebigen Punkt P 
der ersten Näherungskurve zu bestimmen, den im 
Aufriß von einem beliebig gewählten Anfangspunkt 
der Kurve gezählten Bogen OP=*a im abge- 
wickelten Zustand von Oo aus auf der erwähnten Senk- 
rechten aufzutragen und von dem dadurch erhaltenen 
Endpunkt Pq einen zur letzteren normalen Strahl zu 
ziehen. Trägt man nun den dadurch erhaltenen Ab- 
schnitt PqPi = 1 im Grundriß (Fig. 9 a) auf den 




Fig. 9 b. Hilfskonstruktion. 



durch P bzw. q bestimmten Kreis (Fig. 9a) von jenem 
Schnittpunkt aus auf, welcher durch Ziehen des Strah- 
les APq durch den gewählten Anfangspunkt (0) der 
Kurve erhalten wird, so gibt P (Fig. 9) den gesuchten 
Punkt der ersten Näherungskurve an. 

Wie man sieht, ist das Entstehungsgesetz ganz 
ähnlich mit jenem einer zylindrischen Schraubenlinie. 
Der Unterschied besteht nur darin, daß die erwähnten 
Abschnitte l nicht wie dort auf den geraden Er- 
zeugenden der Zylinderfläche, sondern hier, ent- 
sprechend dem Charakter der Wulstfläche, auf den 
gekrümmten Erzeugenden derselben — also auf 
den Parallelkreisen aufzutragen sind. Da nun die 

Kaplan, Schaufelformen. 4 
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zylindrische Schraubenlinie auf ihrer zugehörigen 
Zylinderfläche, wie ja sofort aus der Abwicklung 
verständlich , eine isogonale Trajektorie derselben 
vorstellen muß, so folgt ohne weiteres, daß sich die 
erste Näherungskurve mit um so größerer Genauig- 
keit an eine isogonale Trajektorie anschmiegen wird, 
je mehr sich die Parallelkreise der Wulstfläche den 
geraden Erzeugenden der Zylinderfläche nähern; oder 
mit anderen Worten — je größer der Halbmesser a 
der Wulstfläche wird. — Es erübrigt aber noch, das 
angegebene Entstehungsgesetz der ersten Näherungs- 
kurve auch analytisch nachzuweisen. 

Ist u der variable Drehwinkel, den ein beliebiger 
Punkt der ersten Näherungskurve mit dem Anfangs- 
punkt der letzteren einschließt, und bezeichnet man 
ferner noch mit q den variablen Halbmesser des dem 
Punkte P angehörigen Parallelkreises und mit qn den 
Polwinkel des ersteren, so ist unter Zugrundelegung 
der in den Fig. 9, 9 a und 9 b gewählten Bezeich- 
nungen: , . 
^ 2' = 6 sin w 

Q = a — b cos u 

X = Q cos q) 

daher auch: 

X = (a — b cos u) cos rp 

Da wie aus Fig. 9a ersichtlich: 

_ l _ X 
Q a — b cos u 

ebenso aber l aus Fig. 9b: 

l ^ b u ctg d 

so folgt unter Berücksichtigung dieser angegebenen 
Werte : 

X =(a — b cos u) cos 7 — ^-, 7 ^ 

\Xgo{a — b cos u)] 
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und weil schließlich aus Fig. 9 a iolgt, daß 
y = e sin ^ 

so ist: r h 1 

y = (a — b cos u) sin ■ —.- r r 

■^ ^ ' [tg (» (o — ft cos ö)J 

Ein Vergleich der aus dem erörterten Entstehungs- 
gesetze abgeleiteten Werte für x, y und z mit jenen, 
welche aus den angegebenen Vereinfachungen der 
isogonalen Trajektorie auf analytischem Wege ge- 
funden wurden (Gleichungen IIb) zeigt sofort, daß 
beide Kurven identisch sind und sich daher unter 
den gemachten Voraussetzungen ohne weiteres zur 
Schaufelkonstruktion benutzen lassen. 

Ein Blick auf die in Fig. 3 dargestellten Fluß- 
llächen (aa, bfi... ee) zeigt aber, daß die gewählte 
Annahme a > * um so weniger zutrifft, je näher 
sich die einzelnen Flußllächen um die Turbinenachse 
konzentrieren, so daß schon aus diesem Grunde ge- 
schlossen werden muß, daß die Unterschiede zwischen 
dem Verlauf der isogonalen Trajektorie und der ersten 
Näherungskurve gegen die Laufradachse hin so groß 
werden, daß ihre unmittelbare Verwendbarkeit als 
Erzeugungskurve dieses inneren Teiles der Schaufel- 
fläche ausgeschlossen erscheint. 

Der Übersichtlichkeit und des besseren Vergleiches 
halber wurden au! den durch Fig. 10, 1 1 (Tafel I) und 
12 (Seite 54) dargestellten Wulstflächen isogonale Tra- 
jektorien nach den durch die Gleichungen IV und IV a 
dargestellten Ausdrucken berechnet und diese in den 
beiden ersten Figuren sowohl im Aufriß als auch im 
Grundriß, in der letzten dagegen nur im Grundriß ein- 
getragen und mit den römischen Ziffern (1, 11, III usw.) 
bezeichnet. Die mit den arabischen Ziffern (1,2,3 usw.) 
bezeichneten Kurven stellen dann die auf den gleichen 
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Anfangspunkt bezogenen durch die Gleichung IIb 
definierten ersten Näherungskurven vor, deren Ver- 
lauf aus der erwähnten Hilfskonstruktion bestimmt 
wurde (siehe Fig. 10b, IIb und 12a). Wie aus dem 
Grundriß (10a und IIa) der beiden ersten Figuren 
ersichtlich, ist wohl der Anschluß der ersten Näherungs- 
kurve an die isogonale Trajektorie anfänglich ein ganz 
befriedigender, doch nimmt dieser im weiteren Ver- 
laufe ganz erheblich ab. 

Allerdings ist, wie ein Blick auf die Form der 
durch Fig. 3 dargestellten Flußflächen zeigt, der 
weitere Verlauf der ersten Näherungskurve über ihren 
höchsten Punkt hinaus (Punkt 4 in Fig. 10 a bzw. 
Punkt 6 in Fig. 1 1 a) für praktische Zwecke nicht 
mehr maßgebend, doch deutet schon, wie aus dem 
Grundriß zu ersehen ist, der steil verlaufende Kurven- 
ast 3 4 bzw. 4 6 darauf hin , daß die Schnittwinkel 
der ersten Näherungskurve mit den zugehörigen 
Parallelkreisen immer mehr und mehr zunehmen, 
um schließlich im höchsten Punkte derselben eine 
Größe (e) zu erreichen, welche mit Rücksicht auf den 
verlangten Schnittwinkel (in Fig. 10, d = 30®; in 
Fig. 11, d = Ab^) den Verlauf der ersten Näherungs- 
kurve gegen das Ende hin für praktische Zwecke als 
ungeeignet erscheinen läßt. Bei Berücksichtigung 
des in den beiden ersten Figuren gewählten Radien- 
verhältnisses der Wulstfläche (a = 36, * := 12), wel- 
ches keinesfalls der aufgestellten Bedingung a » b 
entspricht, konnte natürlich auch kein anderes Resultat 
erwartet werden. Ändert man aber das Radienverhält- 
nis der erwähnten Bedingung entsprechend, wie dies in 
Fig. 12 (Seite 54) durchgeführt wurde {a = 50, * = 5, 
d = 45®), so ersieht man sofort aus dem Grundriß, 
daß sich die erste Näherungskurve nicht nur zu Be- 
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ginn, sondern auch bis zu ihrem höchsten Punkte 
(Punkt 4) in befriedigender Weise an die isogonale 
Trajektorie anschließt, was daher auch eine relativ 
geringe Änderung des Winkels d zur Folge hat. In 
Fig. 12 ist der Schnittwinkel im höchsten Punkte 
mit e bezeichnet und seine geringe Vergrößerung 
gegenüber dem verlangten Winkel (d = 45°) wahr- 
zunehmen. 

Es ist nun vor allem die Aufgabe zu lösen, auch 
auf jenen Flußflächen, welche sich in der Nähe der 
Laufradachse befinden, und für welche die erste 
Näherungskurve kein befriedigendes Resultat ergab, 
ein Verfahren anzugeben, welches in einfacher Weise 
die Konstruktion von Näherungskurven ermöglicht, 
die sich auch in ihrem weiteren Verlaufe mit genügen- 
der Genauigkeit an die isogonale Trajektorie an- 
schließen. 

Zu diesem Zwecke werde folgende Überlegung 
angestellt. 

Der anfänglich befriedigende Anschluß der ersten 
Näherungskurve an die isogonale Trajektorie rührt 
offenbar davon her, daß beide in der Umgebung ihres 
Anfangspunktes auf jenem Zylinderstück Q C2 C3 
(Fig. 10a, Tafel I) aufgewickelt gedacht werden können, 
welches den durch den Anfangspunkt (0) bestimmten 
Meridian zur Basis hat. Da nun, wie bekannt, die 
isogonale Trajektorie einer Zylinderfläche eine Schrau- 
benlinie, und das Entstehungsgesetz der ersten Nähe- 
rungskurve mit dieser analog ist, so ist auch die an- 
fänglich gute Übereinstimmung beider Kurven leicht 
einzusehen. Je mehr sich aber die Parallelkreise der 
Wulstfläche von den geraden Erzeugenden der ins 
Auge gefaßten Zylinderfläche entfernen, desto größer 
müssen natürlich auch die Abweichungen von der 
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isogonalen Trajektorie und mithin auch die Winkel- 
verzerrungen werden. 

Diese Überlegung gibt aber gleichzeitig den Weg 
an, welcher zu beschreiten ist, um auch in dem 




a-50- 



Fig. 12. Projektivische Darstellung der isogonalen 
Trajektorien und deren Ersatzkurven auf Wulstflächen. 
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weiteren Verlauf der ersten Näherungskurve eine 
bessere Übereinstimmung mit der isogonalen Trajek- 
torie zu erzielen. Legt man daher einen neuen 
Zylinder (Q' Ca' C3' C/) so, daß dessen Basisfläche ^ 
mit dem Meridian jenes Punktes der ersten Nähe- 
rungskurve zusammenfällt, von welchem an die Ab- 
weichungen von der isogonalen Trajektorie so groß 
werden, daß ihre Verwendbarkeit als Schaufelerzeu- 
gende unstatthaft erscheint (etwa Punkt 2, Fig. 10 a), 

so ist leicht ein- 
zusehen, daß, falls 
von dieser neuen 
Basisfläche (C3' C^') 
an jene durch 
Fig. 10 b mit I2 
und 5i bezeichneten 
Stücke auf den zu- 
gehörigen Parallel- 
kreisen in Fig. 10 a 
übertragen werden, 
ein neuer Kurven- 
ast (2 3i' 4i') ge- 
wonnen wird, wel- 
cher sich aus den 
gleichen Gründen wie früher erörtert, in besserer 
Übereinstimmung mit der isogonalen Trajektorie 
befinden muß. Diese gewonnene neue Kurve, welche 
bis zum Punkte 2 mit der ersten Näherungskurve 
übereinstimmt, von dort aber den eingetragenen Ver- 
lauf (2 3i' 4'i) nimmt, soll von nun an kurzweg mit dem 
Ausdruck „zweite Näherungs kurve" bezeichnet 
werden. Da dem Dreiecke (F2q V) (Fig. 10b), welches 
die Strecken Ag und si enthält, im weiteren Verlaufe 
der Untersuchungen noch eine wichtige Rolle zu- 




Fig. 12 a. 
Hilfskonstruktion. 
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gewiesen wird, so soll es von nun an der Einfach- 
heit halber als „Fehlerdreieck" bezeichnet werden. 

Für einige Fälle der Praxis erscheint es manchmal 
, wünschenswert, das Entstehungsgesetz der zweiten 
Näherungskurve auf jenes der ersten zurückzuführen, 
weshalb noch folgende Überlegung angefügt werden 
soll. Trägt man, entsprechend dem Vorgange der 
zeichnerischen Darstellung der ersten Näherungs- 
kurve, das in Fig. 10 b mit / bezeichnete Stück 2q2q 
von c aus auf jenen Parallelkreis auf, welcher dem 
Punkte 2 angehört (siehe Aufriß, Fig. 10), so erhält 
man, wie schon erwähnt, den gesuchten Punkt 2 der 
ersten Näherungskurve. Das gleiche Stück / auf den 
den Punkten 3 bzw. 4 zugehörigen Parallelkreisen auf- 
getragen, führt zu den Punkten di und e^, welche 
aber, wie auf Fig. 10 a ersichtlich, um die Strecke 
Zi bzw. z von der Basisfläche (Cg' C4') des gewählten 
Zylinders entfernt sind. Da nun, wie schon erwähnt, 
die letztere der Konstruktion der zweiten Näherungs- 
kurve zugrunde gelegt wurde, so stellen z bzw. z-i 
die Verkürzungen vor, welche die erste Nähe- 
rungskurve dadurch erlitten hat, daß das in 
Fig. 10b dargestellte Stück / auf Kreisen von 
verschiedenen Halbmessern aufgewickelt 
wurde. 

Schneidet man in der geschilderten Weise auf 
jedem der zwischen e und c liegenden Parallel- 
kreise die gleiche Strecke / ab, so wird man finden, 
daß die Endpunkte derselben mit großer Annäherung 
in die Gerade 2 e^ (Fig. 10 a) fallen.^) Es gibt daher 



^) Mit voller Schärfe ausgedrückt liegen diese auf dem Ast einer hyper- 
bolischen Spirale, welche zur Achse 5 X (Fig. 10 a) asymptotisch verläuft. 
Es sind nämlich unter o und <p die in Fig. 10 a eingetragenen Polarkoordinaten 
verstanden : , ^ 
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die von dem Kreisbogen f e^ und den beiden Geraden 
72 und ^ eingeschlossene Fläche {2fe^ das Maß 
aller jener Verkürzungen an, welche die erste Nähe- 
rungskurve auf dem Wege von 2 bis 4 erleidet. 
Überträgt man daher diese Strecken 2, 2^ usw. derart 
in die durch Fig. 10 b angegebene Hilfskonstruktion, 
daß die dem Punkte 3 bzw. 4 entsprechenden Ver- 
kürzungen Zi bzw. Z2 dem Strahle 3o 3o' bzw. 4o 4o' 
in der gezeichneten Weise angefügt werden, so geben, 
da Punkt 2 keine Verkürzungen aufweist, die zur 
Geraden 2o 2q gezogenen Parallelstrahlen bis zum 
Schnittpunkt mit der Verbindungslinie Aq" 3o" 2^ ver- 
längert die korrigierten Bogenlängen L an. Überträgt 
man diese in gleicher Weise wie früher in den 
Grundriß, indem man z. B. L von d (Fig. 10 a) aus 
aufträgt, so ergeben die Endpunkte dieser Strecken 
L (z. B. 3i') verbunden ebenfalls die verlangte zweite 
Näherungskurve. In dieser Weise ist also tatsächlich 
die Möglichkeit gegeben, das zur Bestimmung der 
ersten Näherungskurve benutzte zeichnerische Ver- 
fahren mit jenem der zweiten Näherungskurve in 
Übereinstimmung zu bringen. 

Was nun den Verlauf der zweiten Näherungs- 
kurve (12 3i'4/) anbelangt, so zeigt diese sowohl 
im Grundriß als auch im Aufriß (Fig. 10 und 10 a) 
schon einen erheblich besseren Anschluß an die 
isogonale Trajektorie. Allerdings lehrt ein Blick auf 
die Fig. 11 und IIa, welche den Verlauf einer 
isogonalen Trajektorie wohl für dasselbe Radienver- 
hältnis, aber für einen anderen Schnittwinkel (d = 45^) 
darstellt, daß auch der letztere einen nicht unbedeu- 

Unter C die konstante Länge der Strecke / verstanden. Dieser Ausdruck 
stellt aber die Polargleichung einer hyperbolischen Spirale vor. Für diese 
läßt sich nun zeigen, daß für große Werte von ^ auch der Krümmungshalb- 
messer rasch zunimmt. 
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tenden Einfluß auf den Anschluß der zweiten Nähe- 
rungskurve an die isogonale Trajektorie nimmt. Wie 
aus dem Grundriß (Fig. 1 1 a) ersichtlich, weicht der 
im höchsten Punkte 6i' erhaltene Schnittwinkel (fii) 
der zweiten Näherungskurve mit dem zugehörigen 
Parallelkreise in solch beträchtlichem Maße von dem 
verlangten Winkel (d = 45^) ab, daß das für die Praxis 
zulässige Maß der Fehlergrenze als erheblich über- 
schritten angesehen werden muß. Diese Erkenntnis 
im Vereine mit der Tatsache, daß die Übertragung 
langer Strecken auf Kreisbögen nicht nur mit Um- 
ständlichkeiten sondern erfahrungsgemäß auch mit 
oft nicht unbedeutenden Fehlern verknüpft ist, läßt 
die Behauptung gerechtfertigt erscheinen, daß auch 
die zweite Näherungskurve noch solche Mängel auf- 
weist, daß ihre unmittelbare Verwendbarkeit besonders 
für steile Winkel und der Laufradachse sehr nahe an- 
geordnete Flußflächen unstatthaft erscheint. 

Auf Grund des über die Benutzung eines Fehler- 
dreieckes Gesagten unterliegt es nun aber keinen 
Schwierigkeiten, die zeichnerische Darstellung einer 
neuen Kurvenschar aufzufinden, welche infolge ihres 
einfachen Entstehungsgesetzes nicht nur das zeit- 
raubende Übertragen langer Strecken auf Kreisbögen 
überflüssig macht, sondern auch infolge ihrer beliebig 
genauen Annäherung an die isogonale Trajektorie 
einen für alle praktisch vorkommenden Fälle 
vollständig genauen Ersatz der letzteren bietet. 

Versieht man zu diesem Behufe den im Aufriß 
(Fig. 10) dargestellten Meridian von dem in die 
Bildebene gedrehten Anfangspunkt der isogonalen 
Trajektorie (Punkt 0) an mit einer gleichen Teilung 
(0, 1, 2, 3 usw.) und trägt dieselbe auf den zu dem 
einen Schenkel (Oq Xq) des verlangten Winkels ö 
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normal stehenden Strahl von Oq (Fig. 10 b) aus auf 
(lo, 2o, 3o usw.), so ist nur erforderlich die zu OqXq 
parallelen Strahlen (Iq lo'> 2o2o' usw.) zu ziehen, um 
sowohl im Grundriß als auch im Aufriß Form und 
Lage dieser neuen Kurve, welche als die „dritte 
Näherungskurve" bezeichnet werden soll, be- 
stimmen zu können. 

Da Punkt 1 auf den im Aufriß mit r^ bezeich- 
neten Parallelkreishalbmesser liegen muß, so ist zu 
diesem Behuf e das in Fig. 10b durch lo Iq' dar- 
gestellte Stück l im Bogenmaße auf den im Grund- 
riß durch Ti bestimmten Parallelkreis von dem durch 

gelegten Anfangsmeridian Cg zu übertragen, um 
den ersten Punkt der dritten Näherungskurve (Punkt 1) 
zu erhalten. Wie ersichtlich, ist der bisher eingehaltene 
Vorgang mit jenem zur Bestimmung der ersten Nähe- 
rungskurve vollkommen identisch. Erst von diesem 
Punkte an findet eine Abweichung des früher ein- 
gehaltenen Vorganges statt, welcher nun darin besteht, 
daß nicht wie vordem die Länge / (Fig. 10 b) auf 
dem durch rg im Grundriß bestimmten Parallelkreise 
vom Anfangsmeridian OCg, sondern vielmehr das 
Stück Ai (Fig. 10 b) vom Schnittpunkt «i des durch 

1 im Grundriß gelegten neuen Meridianes Mi Mi aus 
mit dem dem Punkte 2 zugehörigen Parallelkreise (r^) 
auf diesem aufgetragen wird. Der Endpunkt von Aj 
gibt dann den gesuchten Punkt 2' der dritten Nähe- 
rungskurve an. Was nun die Größe von li anbelangt, 
so ergibt sich diese, wie aus Fig. 10 b ersichtlich ist, 
in^er Weise, daß durch Punkt lo' eine Parallele zu 
Oo8o gezogen wird. In gleicher Weise findet man 
auch die Strecken ;^, Ag . . . Ij. Da entsprechend 
dem Entstehungsgesetze der isogonalen Trajektorie 
der Winkel d seine Größe nicht ändert, so sind auch 
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bei gleichgewählter Meridianteilung die in der Hilfs- 
konstruktion durch A, ^i, ^2 • • • ^7 dargestellten 
Strecken einander gleich, so daß: 

A — Aj — Ag — • • • — — A^ 

gesetzt werden kann. 

Wiederholt man den angeführten Vorgang, indem 
man, wie früher, den durch Punkt 2' bestimmten 
Meridian M^M^ zieht und vom Schnittpunkt «2 des- 
selben mit dem durch r^ (Fig. 10 u. 10a) bestimmten 
Parallelkreis auf diesem die Strecke ^2 = A überträgt, 
so erhält man den Punkt 3' der dritten Näherungs- 
kurve. Schließlich gibt bei oftmaliger Anwendung 
des geschilderten Verfahrens die Verbindungslinie der 
Endpunkte der erwähnten Strecken X eine Kurve 
(0 1 2' 3' . . bis 8') (Fig. 10a), welche wie auch aus 
Fig. 1 1 a und 12 ersichtlich ist, einen in jeder Hinsicht 
für die Praxis genügend genauen Anschluß an die 
isogonale Trajektorie gewährleistet. 

Was aber die dritte Näherungskurve für 
ihre praktische Benutzung als Erzeugende 
des Schaufelprofils besonders wertvoll macht, 
ist derUmstand, daß nicht nur ihr Entstehungs- 
gesetz ein höchst einfaches ist, sondern sich 
auch ihre Horizontalprojektion ohne große 
Mühe und Zeitaufwand bestimmen läßt. Das 
Aufzeichnen derselben erfordert nurdieKennt- 
nis der Strecken A, weshalb sich auch die Hilfs- 
konstruktion nur auf die Ermittlung dieser 
Größen zu beschränken hat. Das schon ein- 
gangs erwähnte zeitraubende Übertragen 
großer Strecken auf Kreisbögen, welches so- 
wohl bei der ersten, als auch der zweiten 
Näherungskurve erforderlich war und meist 
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Ursache von Fehlern ist, entfällt hier voll- 
ständig, da k durch eine entsprechend kleine 
Teilung des Meridians beliebig verkleinert 
werden kann. Da aber, wie leicht einzusehen, 
die Annäherung der dritten Näherungskurve 
an die isogonale Trajektorie um so vollkom- 
mener wird, je kleiner die Teilstücke 12, 2v> 
usw. gewählt werden, so hat man dadurch ein 
Mittel an der Hand, beide Kurvenäste in be- 
liebig genauen Anschluß zu bringen, so daß 
in diesem Falle die beiden Kurvengattungen 
für die Praxis genügend genau als identisch 
angesehen werden können. 

Es erübrigt jetzt noch, das Entstehungsgesetz 
der dritten Näherungskurve auch geometrisch zu er- 
klären. 

Trägt man den zur Bestimmung des Punktes t 
erforderlichen Bogen A (Fig. 10a und 10b) vom 
Anfangsmeridian OQ auf den durch die Punkte 2, 
3 usw. bestimmten Kreisbögen im Grundriß (Fig. 10a) 
auf, so liegen, wie schon früher erwähnt, die End- 
punkte desselben mit großer AnnühcrunH auf der 
Geraden 1 g. Legt man önclri-«5rH«9 iU\nU Punkt 1 
der dritten Näherungskurvr drh Mrrl(llrth«9rlthHf AU /W/ 
so schneidet 1 g und AtiMt' ttüf iUmi «Ihm ll Puttk! 2' 
gelegten Parallelkr<'i«» rin kk)M*«9 htm k n llMy. MhO 
ab. Dieses drückt tum jt^f^t-u /iiw^i h«» ilt^«^ HMyrMi'^ / 
aus, welcher trionU^tluU Jtjl, fuM tU^^ UlilMit,! Iij^t^lti 
der mit verschi^'J^^ntM Dmm iMlit^öot^iM yu^nytiiiMti 
Parallelkrei.se (Ututi 'dio^/unii^u huii, i\M, Mliiilirlt wi*^ 
bei der Kon^irukUnn lUr /wt:i(t:ii Niilit:riiiiyt5kiirvt^ 
auseinander g<:J5<i/t, 'Jit- Mt:n<lii<MHiu lu^ Ah Mi' w'nnU^ 
als Basis ein-^:^ tni^nt:iUtni\ iiit:*lng yt:tliH:|||iiM Zylin- 
ders aufgdal/t Vif^nUn iiuf\. 1)4 luni in ihty Um- 
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gebung eines solchen die Annäherung an die iso- 
gonale Trajektorie, wie schon gezeigt, eine sehr be- 
friedigende ist, so ist daher nur notwendig, von der 
Basisfläche M^M\ dieses Zylinders die Strecke V =A 
aufzutragen, um den Punkt 2' der dritten Näherungs- 
kurve zu erhalten. Da sich, wie früher angegeben, 
das für einen Punkt geschilderte Verfahren immer 
wiederholt, so läßt sich die geometrische Deutung 
desselben auch in der Weise formulieren, daß die in 
Betracht gezogene Wulstfläche durch Meridianschnitte 
Ml Ml M0M2 usw. (Fig. 10a) in einzelne Wulst- 
sektoren {0 C^MiMi usw.) geteilt wird. Letztere 
können bei genügend naher Aufeinanderfolge 
der Meridianschnitte als Zylinder von der 
Höhe l aufgefaßt werden. Da nun jeder Zylinder 
abwickelbar ist, und auf den abgewickelten Zylinder- 
flächen die isogonalen Trajektorien als gerade Linien 
erscheinen, so ist auch die Hilfskonstruktion (Fig. 10b) 
ohne weiteres verständlich.^) Die Dreiecke Oq Iq Iq' 5 
/i2o'lo'i /2 3o' 2o' usw. treten nun an die Stelle des 
bei der Konstruktion der zweiten Näherungskurve 
erwähnten einen Fehlerdreiecks {F2q Aq) und er- 
scheinen in der Horizontalprojektion (Fig. 10a) auf 
ihren zugehörigen Wulstsektoren bzw. Zylinderab- 
schnitten in der durch konzentrische Schraffierung 
gekennzeichneten Lage (Oal, 0«i2', 2' «2 3' usw.); 
und da die dem rechten Winkel gegenüberliegenden 
Ecken derselben Kurvenpunkte der dritten Näherungs- 



^) Daraus folgt auch unmittelbar, daß zur Konstruktion der dritten 
Näherungskurve statt der Fehlerdreiecke Oo lo lo'i lo' ^i ^ u^^* siuch die Cr- 
gänzungsfehlerdrelecke benützt werden können, wie diese in Fig. IIb (Tafel I) 
durch horizontale Schraffierung gekennzeichnet wurden. In diesem Falle er- 
scheint die Lage der Fehlerdreiecke im Grundriß gegenüber dem ersterwähn- 
ten Falle um 180 ^ verdreht. Im weiteren V'erlaufe der Untersuchungen wird 
diese Tatsache nnd deren Bedeutung noch eingehender besprochen werden. 
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Anfangspunkt um den Winkel u (Fig. 1 1) gegen den 
kleinsten Parallelkreisdurchmesser verdreht erscheint. 
Dies hat, wie aus dem Grundriß (Fig. IIa) ersicht- 
lich, zur Folge, daß auf dem unteren Teile der Wulst- 
fläche die Lage der Fehlerdreiecke in bezug auf die 
dritte Näherungskurve um 180® gegenüber jener auf 
der oberen Hälfte verdreht erscheint. Im Verlaufe 
der weiteren Untersuchungen wird Gelegenheit sein, 
eingehender darauf zurückzukommen. 

In gleicher Weise wie bisher der Anfangspunkt 
der isogonalen Trajektorie mit jenem der dritten 
Näherungskurve zur Deckung gebracht wurde, könnte 
nun auch ein beliebiger Punkt der ersteren dazu be- 
nutzt werden; so beispielsweise Punkt E (Fig. 10a). 
Wollte man daher umgekehrt vom Punkte E der 
isogonalen Trajektorie, den entgegengesetzten Weg 
einschlagend, zum Anfangspunkt der letzteren ge- 
langen, so ist nach den gleichen Regeln, wie früher 
angegeben, die Horizontalprojektion {EE' ß% usw.) der 
in Fig. 10 b dargestellten Fehlerdreiecke zu bestim- 
men. Mithin ergibt sich in E' der gesuchte Punkt 
der dritten Näherungskurve, der auch hier wieder 
zeichnerisch vollkommen mit jenem der isogonalen 
Trajektorie zusammenfällt. Bemerkenswert aber ist 
es, daß sich bei Beschreitung des verkehrten Weges 
auch hier die Lage der Fehlerdreiecke um 180® ver- 
dreht hat. Dies hat aber zur Folge, daß auch die 
Abweichungen der dritten Näherungskurve von der 
isogonalen Trajektorie im entgegengesetzten Sinne 
erfolgen müssen. War also im früheren Falle die 
erstere gegenüber der zweiten verkürzt, so ist hier 
das Umgekehrte der Fall. 

Daraus ist aber weiter der Schluß zu ziehen, 
daß sich bei symmetrischer Anordnung der dritten 
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Näherungskurve in bezug auf die Achse SX 
(Fig. 10 und 11) Verkürzungen und Verlängerungen 
gegenseitig aufheben. 

In Fig. IIa ist schließlich der Endpunkt 8' der 
dritten Näherungskurve (0 1 2* 3' bis 8') als Anfangs- 
punkt einer neuen angesehen worden, deren Aus- 
gangsrichtung (82' Ts' bis O2') bei gleichem Schnitt- 
winkel (d = 45^) der früheren entgegengesetzt ge- 
wählt wurde. Wären beide Kurven isogonale Tra- 
jektorien, so müßten sie sich nicht nur vollkommen 
decken, sondern auch der frühere Anfangspunkt der- 
selben (Punkt 0) mit dem neuen Endpunkt (Xj* zu- 
sammenfallen. Der Charakter der beiden Kurven 
als Näherungskurven macht es nun wohl leicht er- 
klärlich, daß diese Bedingung nur annäherungs- 
weise erfüllt sein kann. Ein Blick auf den Grund- 
riß (Fig. IIa) zeigt aber eine so geringe Abwei- 
chung des Kurvenanfanges vom Kurvenende (OO^*), 
daß für praktische Zwecke der Ausgangspunkt der 
dritten Näherungskurve als vollkommen belanglos 
anzusehen ist. 

Diese bemerkenswerte Tatsache gibt 
aber einen neuen Beweis von der violsoi- 
tigen Verwendbarkeit der dritten NUho- 
rungskurve, da durch sie das für praktische 
Zwecke äußerst wichtige Problem gelöst 
erscheint, das Entwerfen der Schuufel- 
fläche entweder von der Ein- oder Aus- 
trittskante aus beginnen zu können, ohne die 
Genauigkeit des Schaufelprofiles dadurch zu 
beeinträchtigen. 

Im Verlaufe der weiteren Untersuchungen wird 
von dieser wichtigen Eigenschaft noch mehrfach Ge- 
brauch gemacht werden. 

Kaplan, Schaufelformen. h 
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Fig. 12 (Seite 54), welche einer Wulstfläche mit den 
Bestimmungsgrößen « = 50, b = 10 — also eine von 
der Laufradachse entfernt liegenden Flußfläche dar- 
stellt, zeigt nebst der schon besprochenen ersten 
Näherungskurve (0123 bis 8), welche aus den schon 
erwähnten Gründen einen besseren Anschluß an die 
isogonale Trajektorie (I, II, III bis VI) gewährleisten 
muß, noch die dritte Näherungskurve 1', 2', 3' bis 8'), 
deren Verlauf mit Hilfe der durch Schraffierung gekenn- 
zeichneten Fehlerdreiecke aus Fig. 12 a bestimmt wurde. 

Auch diese zeigt innerhalb ihres Geltungsbereiches 
(Punkt bis Punkt 4') einen so vollkommenen An- 
schluß an die isogonale Trajektorie, daß die gefor- 
derte Winkelgleichheit (d = 45®) selbst in theoretischer 
Hinsicht fast vollkommen erhalten bleibt. 

Wenn daher schließlich noch berücksich- 
tigt wird, daß von der vollendeten Laufrad- 
zeichnung bis zum fertig gegossenen und 
appretierten Laufrade noch ein weiter Weg 
zurückzulegen ist, und auf jeder Strecke des- 
selben mit menschlichen Hilfsmitteln gerech- 
net werden muß, die in ihrer Unvollkommen- 
keit, Ausführungsfehler, auch bei peinlichster 
Genauigkeit, unvermeidlich machen, so ist es 
wohl erklärlich, daß die durch die angegebene 
Konstruktion erhaltenen Unterschiede gegen- 
über den erwähnten unvermeidlichen Aus- 
führungsfehlern als verschwindend klein nicht 
weiter in Betracht kommen können. 

Ferner darf nicht übersehen werden, daß 
die Laufrad-Ein- und Austrittswinkel im all- 
gemeinen voneinander verschieden sind. 

Daraus folgt daher anderseits, daß jede 
Wasserlinie im allgemeinen aus zwei ver- 
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schiedenen isogonalen Trajektorien bestehen 
muß, die sich auf ihrer zugehörigen Fluß- 
fläche in einem Punkte schneiden. Es ist da- 
her selbstverständlich, daß an dieser Stelle 
eine Übergangskurve so eingeschaltet werden 
muß, daß das Wasser längs der einen iso- 
gonalen Trajektorie fließend, durch einen 
sanften Übergangsbogen in die andere über- 
geführt wird. Schon aus diesem Grunde wäre 
— abgesehen von allen sonstigen zeichneri- 
schen Nachteilen — die Konstruktion der ge- 
nauen isogonalen Trajektorie für praktische 
Bedürfnisse vollkommen zwecklos. 

Es wird sich jetzt noch vor allem darum handeln, 
auch auf Kegelflächen die Konstruktion von Nähe- 
rungskurven zu ermitteln, welche bei entsprechender 
Genauigkeit eine für die Praxis befriedigende Ober- 
einstimmung mit der isogonalen Trajektorie ergeben. 

2. Näherungsverfahren zur Bestimmung der 
auf Kegelflächen liegenden isogonalen Tra- 
jektorien und die Anwendung des Hog, Fehler- 

dr^rieckes. 

Nach den im math<rmatJi^,^b-g<rom<rtriM,h<rn TciU^ 
dieser Abhandlung aufg<r^.t<:Iltf:n L'nt^^fitiichiini^'^ri wijrd<: 
die Gleichung dtr auf d^rr abj/^rwj^;k<rM<'ri K^'i^^rHH^'Jj^' 
befindlichen Jv>gon<si)<:n Traj^rVt/yri^-:!! ^^fun'J^'M /m: 

Formt] \' u<d;t, w'i<r <^f w^ijjt, <jj<- Ol^-i^huni^ ^^hu^r 
logarithiT3iij>ch«:n hpirifil^^ vor. 1)4 ^^ '^\f^f Vür vor' 
liegendtJ Zweck<; ni^ht nur Y^o^hM uijjttä/j'j)j<:h; v;ii- 
dem aiuth m M\r}A\<,k a.'A <lit^ lür WujJ^OJä/ Ix^ü ^uifti^ 
gebene Näh<rfü5i^i>kvrit^rjktivn s<.l3r uij/w*t<;knj^l;i^ 
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wäre, Gleichung V der Konstruktion des Schaufel- 
profiles zugrunde zu legen, so muß vielmehr ge- 
trachtet werden, eine Näherungskonstruktion zu er- 
sinnen, welche sich mit jener für die auf Wulstflächen 
zur Bestimmung der dritten Näherungskurve ange- 
gebenen in guter Obereinstimmung befindet. 

Zu diesem Behuf e werde nach den Grundsätzen 

der Analysis der Ausdruck e^^ ^ ^ unter der Vor- 
aussetzung, daß d den konstanten Schnittwinkel der 
logarithmischen Spirale mit den Parallelkreisen der 
Kegelfläche und 9) den variablen Polwinkel bedeutet, 
in eine Reihe entwickelt. Dann ist: 

tgcJ.y _ , , tgdy tgMjp2 tg«Jy» 

~ "^ 1 "^12"^ 1.2. 3"^ ••• 

Vernachlässigt man jene Glieder, welche qp in 
höherer als der ersten Potenz enthalten und führt 
den dadurch erhaltenen Näherungswert in Gleichung V 
ein, so ergibt sich: 

Q = rii\ +tgb'(p) Va 

Die dadurch gewonnene Näherungsgleichung Va 
stellt aber eine archimedische Spirale vor, deren 
Anfangspunkt sich auf einem Kreise vom Halbmesser ri 
befindet und da, wie gleich gezeigt werden soll, der- 
selben ein Entstehungsgesetz zugrunde gelegt wer- 
den kann, welches mit jenem für die dritte Näherungs- 
kurve abgeleiteten in Übereinstimmung zu bringen 
ist, so gibt dieselbe auch den Weg an, welcher ein- 
geschlagen werden muß, um zu genauen Näherungs- 
kurven zu gelangen. 

Zu diesem Behuf e wurde in den Fig. 13, 13a u. 
13 b (Seite 69) sowohl im Auf- und Grundriß, als auch 
in der Abwicklung ein Kegelstumpf (cdef) dargestellt. 
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auf welchem in der Abwicklung (Fig. 13 b) eine loga- 
rithmische Spirale (rfo h Ih bis V^) nach Gleichung V 
berechnet und gezeichnet und hernach auf dem Kegel- 
stumpf im Auf- und Grundriß übertragen wurde 
(d / // bis V). 

Oberträgt man sinngemäß das auf Wulstflächen 
angewendete Verfahren auch auf Kegelflächen, d. h. 
zieht man also wieder durch den Schnittpunkt d^ 
des verlangten Schnittwinkels d einen Normal- 
strahl So Co (Fig. 13 b) und trägt von do ^lus 
die im Aufriß ersichtlich gemachten Teilstrecken 
(dTi r2, 23 usw.) in gleicher Größe auf (d^lo, lo2o 
2o3o usw., so sind dem früheren Vorgange ent- 
sprechend die zu Üq A^o parallelen Strahlen Iq \q\ 
2o 2o' bis 5o 5o') zu ziehen. Oberträgt man nun bei- 
spielsweise das dem Punkte P^ entsprechende Stück 
(^) (Fig- 13b) im Grundriß in der Weise, daß, wie 
aus Fig. 13a ersichtlich, die Strecke A auf jenem 
Kreisbogen (r^') aufgetragen erscheint, welcher dem 
gewählten Anfangspunkt der Näherungskurve ent- 
spricht und der hier der Übersichtlichkeit halber mit 
jenem der isogonalen Trajektorie in Obereinstimmung 
gebracht wurde, so gibt der durch S gezogene Radius 
bis zum Schnitte mit jenem Kreisbogen (^'), auf 
welchem sich der gewählte Punkt P im Aufriß be- 
findet, verlängert, einen Punkt der gesuchten Nähe- 
rungskurve an, welch letztere entsprechend dem bei 
Wulstflächen eingehaltenen Vorgange als die erste 
Xäherungskurve bezeichnet werden soll. 

Wiederholt man das angegebene Verfahren für 
die Punkte \^. 2^ bis 5^» (Fig. 13 b), indem man im 
Grundriß die diesen Punkten entsprechenden Strecken 
Ä., L^ bis /.-. von d aus auf den durch r/ bestimmten 
Kreisboiren überträiji. so er^^^eben die Schnitte der 

C* C^ vT* 
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den Punkten 1, 2, 3 bis 5 zugehörigen Kreisbögen 
mit den entsprechenden aus 5 gezogenen Radial- 
strahlen weitere Punkte (1, 2 bis 5) der ersten Nähe- 
rungskurve. 

Es läßt sich nun sehr leicht zeigen, daß diese 
nach dem angegebenen Verfahren erhaltene erste 
Näherungskurve in ihrer Abwicklung eine archi- 
medische Spirale von der durch Gleichung Va 
definierten Form darstellt. 

Zu diesem Behufe ist vor allem die Näherungs- 
kurve (1 2 bis 5) (Fig. 13 und 13 a) in die Kegel- 
abwicklung (Fig. 13 b) zu übertragen. Dies kann 
nun in der Weise geschehen, daß eine der Kegel- 
erzeugenden — etwa cS in der durch Fig. 13 b 
dargestellten Weise (cqSo) in die Zeichenebene um- 
gelegt wird. Um beispielsweise die Lage des 
Punktes P in der Abwicklung zu finden, ist nur 
erforderlich, den im Grundriß mit X' bezeichneten 
Kreisbogen, welcher den Abstand der durch P ge- 
legten Erzeugenden von c S angibt, in abge- 
wickeltem Zustande darzustellen. Beschreibt man 
daher mit der wahren Länge (q) der Erzeugenden PS^ 
welche sich ohne weiteres aus dem Aufriß ergibt, 
als Halbmesser durch Sq einen Kreisbogen, und über- 
trägt auf diesem von 3o aus das Stück ?J (Fig. 13 b), 
so gibt das Ende desselben (Punkt Pj) einen Punkt 
der abgewickelten ersten Näherungskurve an. Wieder- 
holt man das angegebene Verfahren für die übrigen 
Punkte (1 2 bis 5), so erhält man dadurch die in die 
Ebene abgewickelte erste Näherungskurve (äo 22 Sj 
bis Sg). Werden nun dem Punkte P die veränder- 
lichen Koordinaten q und rp beigelegt und außerdem 
das in Fig. 13b durch die Punkte i/o und rf^' t>^- 
stimmte Bogenstück mit m bezeichnet, so folgt unter 
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Zugrundelegung der in diesen Figuren noch ein- 
getragenen Bezeichnungen: 

X' \ m = Q:r^ 
q: ri = q' : r-l = Z' : i 

daher auch: 

V \m = V : X 
folglich : 

Da aber nach Fig. 13 b 

l = r^fp = z ctg d = (Q—ri) ctg d, 

so folgt unmittelbar: 

Q = n (1 + tg (5 if). 

Diese Gleichung besagt aber, daß unter Zu- 
grundelegung des geschilderten Entstehungsgesetzes 
als erste Näherungskurve tatsächlich eine archi- 
medische Spirale von genau der gleichen Form 
hervorgeht, wiediese unmittelbar aus derGlei- 
chung der logarithmischen Spirale (V) durch 
Reihenentwicklung gewonnen wurde (Va). Im 
Auf- und Grundriß ist diese durch {d 1 2 bis 5) 
(Fig. 13 u. 13 a) und in Fig. 13 b in der Abwick- 
lung durch (rfo 22 32 bis Sg) dargestellt. Ebenso wurde 
des Vergleiches halber außer der genauen isogo- 
nalen Trajektorie auch die bisher zur Ausbildung der 
Schaufelenden benutzte Kreisevolvente {d 2' 3' bis 5') 
im Auf- und Grundriß eingetragen und in der Ab- 
wicklung mit (rfo 22' 32' bis Sg') bezeichnet. Ein kurzer 
Vergleich dieser Kurvengattungen zeigt, daß schon 
die als erste Näherungskurve bezeichnete archi- 
medische Spirale an die theoretisch geforderte loga- 
rithmische Spirale einen besseren Anschluß gewähr- 
leistet als die bishere benutzt Kreisevolvente. Im 
weiteren Verlaufe dieser Untersuchungen wird sich 
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noch Gelegenheit ergeben, eingehender darauf zu- 
rückzukommen. 

Da die Einführung des sog. Fehlerdreieckes bei 
Bestimmung von Näherungskurven der auf Wulst- 
flächen liegenden isogonalen Trajektorien ein äußerst 
fruchtbringendes Ergebnis lieferte, so liegt der Ge- 
danke nahe, diesen Vorgang auch auf Kegelflächen 
zu übertragen. 

Zieht man daher, entsprechend dem früher ein- 
gehaltenenVorgange, durch die auf dem einen Schenkel 
des Winkels d befindlichen Punkte (Iq' 2q Sq' usw.) 
die zum Strahle Sq Cq parallelen Strahlen (Iq 2o", 
2q 3o" usw.) (Fig. 13 b, so entstehen wie früher die 
Fehlerdreiecke (do U W, W 2o" 2o' bis 4o' 5o" 5o'). 

Überträgt man diese durch Schraffierung an- 
gedeuteten Dreiecke in den Grundriß derart, daß man 
auf den durch den Anfangspunkt der isogonalen 
Trajektorie (Punkt d) gelegten Kreis (ri) das Stück li 
aus der Hilfskonstruktion (Fig. 13 b) entnimmt und 
von d aus auf diesem aufträgt (dai)^ so gibt der 
Schnittpunkt des durch a^ gezogenen Radialstrahles, 
bis zu den dem Punkte ! angehörigen Kreise ver- 
längert, den Endpunkt (1) der Horizontalprojektion 
einer archimedischen Spirale an. 

Betrachtet man — zum Unterschiede von dem 
bisher erläuterten Vorgang — Punkt 1 als Ausgangs- 
punkt einer neuen archimedischen Spirale, so hat 
man nur auf den dem Punkte l zugehörigen Kreis- 
bogen, von diesem aus, das in Fig. 13 b mit V be- 
zeichnete Stück im Grundriß zu übertragen (1 «2). 
Verlängert man, wie früher, den durch an gezogenen 
Radius bis zum Schnitte mit dem durch Punkt 2 
bestimmten Kreisbogen, so ergibt sich im Schnitt- 
punkt 2j der Endpunkt der Horizontalprojektion einer 
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neuen archimedischen Spirale. Wiederholt man das 
angegebene Verfahren für die Punkte 3 bis 5, so 
reduziert sich, in rein graphischem Sinne auf- 
gefaßt, die Ermittlung der neuen Kurve (rf 1 2^ 
3i bis 5i) auf eine entsprechende Übertragung 
und Aneinanderreihung der in der Abwick- 
lung (Fig. 13b) dargestellten Fehlerdreiecke 
in den Grund- bzw. Aufriß. Die auf Grund dieser 
Überlegung erhaltene Kurve, welche entsprechend 
dem bei Wulstflächen eingehaltenen Vorgange als 
die dritte Näherungskurve bezeichnet werden soll, 
zeigt auch hier eine solch befriedigende Überein- 
stimmung mit der geforderten logarithmischen Spirale, 
daß ihre ausschließliche Verwendbarkeit als 
Erzeugende des Schaufelprofils ohne weiteres 
einzusehen ist. 

Aus dem Entstehungsgesetze folgt weiters 
noch, daß die dritte Näherungskurve als die 
Einhüllende aller jener archimedischen Spi- 
ralen anzusehen ist, welche auf den einzelnen 
Teilkegelstumpfen (r2, 2 3, 34 usw.) so gelegt 
wurden, daß der auf dem einen Basiskreis des 
Kegelstumpfes liegende Endpunkt der archi- 
medischen Spirale gleichzeitig den Anfangs- 
punkt einer neuen bildet, welche mit diesem 
Basiskreis den verlangten Schnittwinkel d ein- 
schließt. 

Dieses für die praktische Schaufelkon- 
struktion äußerst wichtige Ergebnis läßt 
sich nun unmittelbar bei der Konstruktion 
der dritten Näherungskurve auf Wulstflächen 
wie folgt verwerten: 

Das dortselbst benutzte Verfahren stützte sich, 
wie bekannt, auf die Annahme, daß die in ent- 
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sprechend geringen Abständen durch die Wulstflächc 
geführten Meridianschnitte Mi iff/, M^ M^ usw. 
(Fig. 10a) Wulstsektoren (OC^M^Mi) bilden, welche 
mit Zylinder- bzw. Wulstabschnitten (0 1 g Cj) ver- 
tauscht werden können. Die auf Grund dieser Er- 
wägung bestimmte dritte Näherungskurve wurde 
durch den Kurvenzug (0 1 2' 3' bis 8) dargestellt. 

In ähnlicher Weise, wie nun vom Verfasser in 
Heft 8 u. 9 der Zeitschrift f. d. ges. Turbinenwesen vom 
Jahre 1905 ausführlich dargelegt wurde ^), könnte die 
etwa durch Fig. 10 (Tafel 1) dargcKtellte Wulstf lache auch 
definiert werden, als die einhüllende Fläche aller jener 
Kreiskegelflächen, welche diese WuUtflächen in ihren 
Parallelkreisen tangieren und deren Spit^ceri sich daher 
in der Rotationsachse (Sr,S\) befinden. In gleicherweise, 
wie es nun in dem erwähnten Aufsätze') genchelien ist, 
muß auch hier, um eine /eichnerinche Wiedergabe 
der Flußlinien zu ermöglichen, auf die Darstellung 
einer unendlich großen Schar von Kegelflüchen ver- 
zichtet werden. Denkt man sieh aber in dem durch 
Fig. 10 dargestellten Meridiankreis der Wulstflüche 
ein Polygon derart eingezeichnet, daß dessen licken 
mit den Punkten (12 3 bis H) zusammenfallen, so 
beschreibt dasselbe durch Rotation um die Achse 
(S^Ss) ein Wulsteck, dessen Umrisse sich der Wulst- 
fläche bei zunehmender Seitenzahl des Polygons 
stetig nähern. Da nun aber, wie aus Fig, 10 er- 
sichtHch, die Seiten des letzteren auf den Kegel- 
flächen ATi /C2 bis /Ch liegen, deren Spitzen sich in 
der Rotationsachse befinden müssen, so ist ohne 
weiteres klar, daß die für Kegelflächen ange- 
gebene Näherungskonstruktion auch hier zur 



*) Siehe auch das Kapitel: Berechnung und Konstruktion der 
Schaufelfiäcbe mit Hilfe des Abbildes. 
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Anwendung gelangen kann. Das in Fig. 10b 
mit (Oo Iq lo) bezeichnete Fehlerdreieck muß nun 
nach den vorausgegangenen Erörterungen auf der 
räumlichen Kegelfläche derart zu liegen kommen, 
daß die eine Kathete desselben (Oo lo) in die Kegel- 
erzeugende ßi S (Fig. 10 u. 10 a) fällt, während sich 
die zweite mit l bezeichnete Kathete auf dem dem 
Punkte entsprechenden Parallelkreise befinden muß. 
Projiziert man daher dasselbe in den Grundriß, so 
ist nur erforderlich, die aus Fig. 10b abgemessene 
Kathete l auf den durch Punkt gelegten Parallel- 
kreis von aus aufzutragen (0 ßi = l) und durch 
den erhaltenen Punkt ßi die Kegelerzeugende S ßi 
(Fig. 10 a) zu ziehen. Der Schnittpunkt dieser Er- 
zeugenden mit dem durch Punkt 1 gelegten Parallel- 
kreis gibt in 1 einen Punkt der auf Grund des neuen 
Entstehungsgesetzes der Wulstfläche gewonnenen 
Näherungskurve an. Wird das angegebene Verfahren 
wiederholt, so ist nur notwendig, die in Fig. 10b 
mit (lo'/i2o)> (2o'/2>3o') ^sw. bezeichneten Fehler- 
dreiecke in den Grundriß zu projizieren (1 ß2 2^)^ 
(22* ßz 82') usw. (dieselben sind durch radiale Schraf- 
fierung hervorgehoben). Die diesem Entstehungs- 
gesetze entsprechende Näherungskurve ist durch die 
Punkte (Ol 2o^ i^ bis 82') (Fig. 10 a) dargestellt. 

Vergleicht man nun jene durch Aneinander- 
reihung von Zylinder- bzw. Wulstsektoren erhaltene 
Näherungskurve (0 1 2' 3' bis 8') mit der soeben ge- 
fundenen, so zeigt sich, daß sich die beiden nur 
durch die verschiedene Lage der Fehlerdrei- 
ecke in bezug auf deren zugehörigen Kurven- 
ästen unterscheiden. Da aber bei Bestimmung 
der auf Wulstflächen liegenden dritten Näherungs- 
kurve gezeigt wurde, daß sich die Lage der Fehler- 
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dreiecke um 180^ vertauscht, falls einerseits der End- 
punkt (8' bzw. 82') der dritten Näherungskurve als An- 
fangspunkt einer in entgegengesetzter Richtung laufen- 
den Näherungskurve angesehen, andererseits das Er- 
gänzungsfehler-Dreieck der Konstruktion derselben zu 
Grunde gelegt wird (siehe Anmerkung Seite 62), so 
ist klar, daß bei dem schon erwähnten geringen Unter- 
schied, welchen die Lage der Fchlerdreiccke auf den 
Verlauf der Näherungskurve ausübt, beide NUherungs- 
kurven als gleichberechtigt und für praktische 
Zwecke genügend genau als IdentiHch unge- 
sehen werden können. 

Dies führt schließlich /u dem für di(* 
Praxis höchst wichtigen ErgebniH, welchcH 
dahin ausgedrückt werden kann, daß Kowohl 
für Wulst- als auch für KegelflUchtMi dii* Kon- 
struktion der dritten NäherungHkiirvi* uiil 
vollkommen gleichen Grundlagen mit lliUt» 
der Fehlerdreiecke ausgeführt werden kann. 

Schließlich soll nun noch ein rechnerischer Ver- 
gleich angefügt werden, welcher die Überlegenheit 
der hier abgeleiteten dritten Näherungskurve vor der 
bisher gebräuchlichen Evolvente in übersichtlicher 
Weise zum Ausdruck bringt. 

Zu diesem Behufe ist es notwendig, die in Polar- 
koordinaten ausgedrückte Gleichung der KreisevoU 
vente, welche unter Zugrundelegung der in Fig. 14 
(Seite 78) eingetragenen Bezeichnungen durch: 

{au — tt ' .... Vi 
^ ' \ + uigu 

dargestellt ist, einer weiteren Umformung in der Weise 
zu unterziehen, daß die ursprünglich durch den An- 
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fangspunkt der Evolvente (Pq) gehende Polarachse so 
lange gedreht wird, bis dieselbe mit den das Schaufelnde 
charakterisierenden Punkt P (Fig. 14) zusammenfällt. 
Bezeichnet a den dazu erforderlichen Drehwinkel und 
berücksichtigt man ferner noch, daß unter den gemach- 
ten Voraussetzungen, die in dem Punkte P an die Evol- 



Kr ^evolvenle 




Fig. 14. Kreisevolvente. 



vente und den abgewickelten Kegelkreiserrichteten 
Tangenten den Laufradaustrittswinkel d einschließen 
müssen, so lauten mit Hinweglassung aller für vor- 
liegende Zwecke unwesentlichen Rechnungsopera- 
tionen die Gleichungen der transformierten Evolvente : 

q) = u — arctg (u -\- a) \ 

^ =1 rj sin rf y 1 + (« + «)^ i 



Via 



a = rf -[" ctg ä — 
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Da unter Zugrundelegung der gleichen Polar- 
achse OY (Fig. 14) für die logarithmische bzw. archi- 
medische Spirale die Gleichungen: 

Q = r^e ^ ^ V 

bzw. ^ = ''i (1 + tg ö • r/>) . . . . Va 

gefunden wurden, so erhält man, falls allen drei Kur- 
ven der gleichen Schnittwinkel d zugrunde gelegt 
wird, für die dem gleichen Polwinkel y zugehörigen 
Radienvektoren folgende in der Zahlentafel angege- 
benen Werte: 



Schnittwinkei 


^ — 45^ 


Polwinkel 


y — 0,46 
7—26^30' 


y— 0,848 
y — 48M0' 


9P — 1 

r — 58° 


Log. Spirale 
(isog. Trajektorie) 


Q-\,b^r, 


o 2,33 Ti 


Q — 2,72 r, 


Kreisevolvente 
(bisher gebräuch- 
liche Ersatzkurve) 


Q—\,^r, 


e-\,7\r, 


o_- 1,83 Ti 


Archim. Spirale 
(erste Näherungs- 
kurve) 


Q= 1,46 /-i 


e— 1,85 /-i 


e — 2r, 


Dritte Nähe- 

rungs kurve 

(neue Ersatzkurve) 


Schließt sich je nach Zahl und Größe 
der Fehlerdreiecke mit beliebiger 
Genauigkeit an die logarithmische 

Spirale an 



Wie aus der Zahlentafel ersichtlich, zeigt schon 
die durch Reihenentwicklung aus der logarithmischen 
Spirale abgeleitete archimedische Spirale eine bessere 
Annäherung an die erstere als die bisher gebräuch- 
liche Kreisevolvente, was übrigens schon aus dem 
Umstände geschlossen werden kann, daß ja die Kreis- 
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evolvente nicht mehr der Gattung der Spiralen zu- 
zuzählen ist. 

Den vollkommensten Anschluß zeigt natürlich 
die dritte Näherungskurve. Derselbe läßt sich aller- 
dings nur durch die Wahl einer bestimmten Zahl 
und Größe der Fehlerdreiecke rechnerisch angeben, 
doch genügen, wie Fig. 13 lehrt, schon verhältnis- 
mäßig wenige Fehlerdreiecke, um eine solche Über- 
einstimmung mit der geforderten logarithmischen 
Spirale zu erzielen, daß auch hier beide Kur- 
ven für praktische Zwecke als identisch an- 
gesehen werden können. Was aber die auf 
Kegelflächen befindliche dritte Näherungs- 
kurve für die Bedürfnisse der Praxis beson- 
ders wertvoll macht, ist der schon bei 
Wulstflächen erwähnte Umstand, daß sich 
ihre Ermittlung auf die Horizontalprojektion 
einiger Fehlerdreiecke beschränkt. Da sich 
diese aber in höchst einfacher Weise ohne 
langwierigen und zeitraubenden Hilfskon- 
struktionen bestimmen lassen, so ist die 
Überlegenheit der dritten Näherungskurve 
gegenüber der bisher gebräuchlichen Evol- 
vente sowohl hinsichtlich ihres Genauigkeits- 
grades als auch ihrer einfachen Darsteliungs- 
weise zur Genüge nachgewiesen. 

Hier soll noch die interessante Tatsache Erwäh- 
nung finden, daß, dem Charakter der Wulstfläche 
als nicht abwickelbare Fläche entsprechend, selbst 
eine unendlich große Zahl von unendlich kleinen 
Fehlerdreiecken keine Identität der dritten Näherungs- 
kurve mit der isogonalen Trajektorie zur Folge hat, 
obwohl anderseits die Unterschiede in den einzelnen 
Kurvenzweigen stelig abnehmen. Bei Kegelflächen 
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läßt sich dagegen rechnerisch nachweisen, daß bei 
Annahme von unendlich vielen unendlich kleinen 
Fehlerdreiecken die Einhüllende aller dadurch er- 
haltenen archimedischen Spiralen, auch dem analy- 
tischen Sinne nach, in die logarithmische Spirale 
übergeht, was übrigens schon aus der Abwickelbar- 
keit der Kegelflächen geschlossen werden kann. 

3. Isogonale Trajektorien auf Zylinderflächen. 

Im theoretischen Teile wurde darauf hingewiesen, 
daß die isogonale Trajektorie auf Zylinderflächen mit 
der zylindrischen Schraubenlinie identisch ist. Da 
die letztere in der Abwicklung als gerade Linie er- 
scheint, so reduziert sich die Hilfskonstruktion auf 
die Darstellung der unter dem verlangten Winkel d 
gegen den abgewickelten Basiskreis gelegten Geraden. 
Die Konstruktion von Näherungskurven entfällt hier 
vollständig, da, wie bekannt, die zylindrische Schrau- 
benlinie mit beliebiger Genauigkeit aus der Abwick- 
lung in den Auf- und Grundriß der räumlichen 
Zylinderfläche übertragen werden kann. 

Obwohl dieser Vorgang als bekannt voraus- 
gesetzt werden kann, so soll hier dennoch an Hand der 
Fig. 15, 15 a und 15 b (Seite 82) die Bestimmung der 
zylindrischen Schraubenlinie in Auf- und Grund- 
riß vorgeführt werden, um den engen Zusammen- 
hang der bisher besprochenen Näherungskonstruk- 
tionen mit jener zur Ermittlung der Schraubenlinie 
nachzuweisen. 

Zur Bestimmung der letzteren bedient man sich 
bekanntermaßen der durch Fig. 15 b dargestellten 
Hilfskonstruktion, in welcher Oq Xq ein Stück des 
abgewickelten Zylinderkreises und Oq G jene unter 
dem verlangten Schnittwinkel d gezogene Gerade 

Kaplan, Schaufelformen. 6 
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bedeutet, welche in aufgewickeltem Zustand die 
zylindrische Schraubenlinie bilden soll. Versieht man 
eine Zylindererzeugende (etwaOi^*, Fig. 15) im Auf- 
riß mit einer gleichen Teilung (Oj li, li2i, 2i3i usw.) 
und trägt diese auch auf der abgewickelten Zylinder- 
fläche auf der Erzeugenden Oo^^o von Oq aus auf, so 




A 



■•-! 



■vjr 



i._U. 




Fig. 15, 15 a u. 15 b. Ermittlung der zylindrischen 
Schraubenlinie mit Hilfe der Fehlerdreiecke. 



geben die in Fig. 15 b mit {llik usw.) bezeichneten 
Strecken im Grundriß von aus auf den Basiskreis 
übertragen, Kurvenpunkte der Schraubenlinie (12 3 
bis 5) an. Durch diese ist, wie bekannt, auch der 
Aufriß der Schraubenlinie bestimmt. Auch hier kann 
man, um den zeitraubenden und mit Fehlern be- 
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hafteten Vorgang des Übertragens langer Strecken 
auf Kreisbögen zu vermeiden, von der Anwendung 
der Fehlerdreiecke Gebrauch machen, was ja — wenn 
auch in engerem Sinne aufgefaßt — tatsächlich in 
der Weise geschieht, daß statt der Strecken /i 4 4 
usw. die Stücke (/ =i A = ^i = A2 = . . . A4) von dem 
jeweilig im Grundriß bestimmten Endpunkte der 
Schraubenlinie aus aufgetragen werden. Nach den 
in diesem Aufsatz zugrunde gelegten Begriffen über 
das sog. Fehlerdreieck bedeutet aber der soeben ge- 
schilderte Vorgang auch hier nichts anderes als 




Fig. 15b. 



die Projektion einer Zahl von Fehlerdreiecken, 
welche in entsprechender Aufeinanderfolge 
aus der Abwicklung (Fig. 15b) auf die Zylin- 
derfläche übertragen wurden. Da ein senk- 
rechter Kreiszylinder vorausgesetzt wurde, so müssen 
natürlich die in der Abwicklung durch (Oo Iq Iq', 
lo' /i 2o' usw.) bezeichneten Fehlerdreiecke in den 
Basiskreis der Zylinderfläche zu liegen kommen. Die 
mit (l = l =z li = l^ usw.) bezeichneten Katheten er- 
scheinen auf diesem in ihrer wahren Größe aufge- 
wickelt, wogegen im Aufriß die mit (Oq Iq Iq'/i ^o'/j 
usw.) bezeichneten Katheten auf den entsprechenden 

6* 



84 II. Praktische Grundlagen. 

Zylindererzeugenden unverkürzt übertragen er- 
scheinen. Der Obersichtlichkeit halber wurden die 
Fehlerdreiecke sowohl in der Abwicklung als auch 
im Aufriß durch Schraffierung hervorgehoben. 

Aus den bisherigen Darlegungen läßt sich 
daher der für die Praxis wichtige Schluß 
ziehen, daß sich durch Einführung des Be- 
griffes des sog. Fehlerdreiecks in einfacher 
Weise nicht nur auf Wulst — sondern auch 
auf KegelflächenNäherungskurven bestimmen 
lassen, welche die für die Durchbildung des 
Schaufelprofils als rationell erkannten iso- 
gonalen Trajektorien vollkommen zu ersetzen 
imstande sind. Da nun den ersteren das 
gleiche Entstehungsgesetz zugrunde gelegt 
werden kann, wie jenes, welches zur Bestim- 
mung der auf Zylinderflächen liegenden iso- 
gonalenTrajektorien (zylindrische Schrauben- 
linien) führte, ergibt sich die bemerkenswerte 
Folgerung, daß die Ermittlung der Flußlinien 
auf ein und dieselbe Hilfskonstruktion zu- 
rückgeführt werden kann. — Auf Grund der bis- 
her gewonnenen Resultate unterliegt es nun keinen 
Schwierigkeiten, auf einer aus Wulst-, Kegel- und 
Zylinderflächen zusammengesetzten Rotationsfläche 
unter gegebenen Winkelverhältnissen isogonale Trajek- 
torien bzw. deren Ersatzkurven zu ermitteln. 

4. Isogonale Trajektorien bzw. deren Ersatz- 
kurven auf einer aus Wulst-, Kegel- u. Zylinder- 
flächen zusammengesetzten Rotationsfläche. 

Ein Blick auf den durch Fig. 3 (Seite 31) dar- 
gestellten Schaufelschnitt läßt erkennen, daß die dort- 
selbst dargestellten Flußflächen (aa bß cy usw.) im all- 
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Fig. 16 b. Hilfskonstruktion. 
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gemeinen aus Wulst-, Kegel- und Zylinderflächen zu- 
sammengesetzt gedacht werden können.^) Es unter- 
liegt nun keinen Schwierigkeiten, an Hand der bis- 
her gefundenen Regeln auf diesen Rotationsflächen 
die für praktische Zwecke taugliche Ersatzkurve der 
isogonalen Trajektorie zu ermitteln. 

In Fig. 16 und 16a (Tafel II) ist nun im Auf- und 
Grundriß eine aus den erwähnten Flächen zusammen- 
gesetzte Rotationsfläche dargestellt. 

Es soll nun auf derselben eine Kurve so einge- 
zeichnet werden, daß sämtliche Parallelkreise der 
Rotationsfläche von der letzteren unter dem gleichen 
Winkel geschnitten werden. Aus den vorausgegan- 
genen Erörterungen folgt nun unmittelbar, daß die 
dritte Näherungskurve auf Wulst- und Kegelflächen 
diesen Anforderungen mit einer für die Praxis ge- 
nügenden Genauigkeit nachkommt, wogegen die 
zylindrische Schraubenlinie auch in theoretischer 
Hinsicht diese Bedingung vollkommen erfüllt. Es 
erscheint daher, entsprechend dem früher eingehal- 
tenen Vorgange, nur erforderlich, die Erzeugende 
(0123 bis 18) (Fig. 16) der Rotationsfläche der Ein- 
fachheit halber mit einer gleichen Teilung (Öl 12 
23 usw.) zu versehen und letztere auch in die Ab- 
wicklung (Fig. 16b) zu übertragen (Ol =Oolo 12 = 
lo2o usw.). Errichtet man im Punkte Oq den Normal- 
strahl OqXo und betrachtet diesen als den einen 
Schenkel des verlangten Schnittwinkels d (in dem 
gezeichneten Falle d = 45°), so begrenzt der zweite 
Schenkel 0^ 18o' die Lage der Fehlerdreiecke (Öq Iq lo' 
lo'/i2o' bis 17o'/i7 l8o'), welche bei angenommen 
gleicher Meridianteilung untereinander kongruent sind. 



1) Bei Normalläufern entfällt zumeist der kegelförmig ausgebildete Teil 
der Flußfläche. 
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Denkt man sich dieselben in der geschilderten Weise 
auf die Rotationsfläche übertragen und von dieser 
in den Grundriß projiziert, so fallen nach früherem 
die mit l bezeichneten Katheten (IqIo' /i2o' AV usw.) 
in die den Punkten (0123 usw.) entsprechenden 
Parallelkreise und erscheinen dortselbst in wahrer 
Größe, wogegen sich die in Fig. 16b mit OqIo 
K'/i ^o'/i usw.) bezeichneten Katheten auf den ein- 
zelnen Meridianen der Rotationsfläche befinden, durch 
deren Horizontalprojektion dieselben je nach ihrer 
Lage mehr oder weniger starke Verkürzungen er- 
leiden (/!/il /!:?22 ßs^ usw.). An jener Stelle, wo die 
untere Wulstfläche W» (Fig. 16) in die Zylinderfläche 
übergeht, schrumpfen dieselben zu Punkten zusammen, 
um auf der oberen Wulstfläche (Wo) die entgegen- 
gesetzte Lage in bezug auf die dritte Näherungs- 
kurve anzunehmen. 

Auch dieser Tatsache und deren Bedeutung wurde 
ebenso wie der Erkenntnis, daß die Verbindungslinie 
der den rechten Winkel der Fehlerdreiecke gegenüber- 
liegenden Ecken Kurvenpunkte der dritten Näherungs- 
kurve ergeben, in ausführlicher Weise Erwähnung 
getan. 

Es stellt daher der gewonnene Kurvenzug (0123 
bis 18) den Verlauf der dritten Näherungskurve auf 
der betrachteten Rotationsfläche vor. Daß derselbe 
sich in engstem Anschluß an die auf der letzteren 
berechenbaren isogonalen Trajaktorie befinden muß, 
geht daraus hervor, daß die im Punkte 18 sowohl 
an den Parallelkreis als auch an die dritte Nähe- 
rungskurve gezogenen Tangenten tatsächlich einen 
Winkel einschließen, welcher sich mit zeichnerischen 
Hilfsmitteln kaum meßbar von dem geforderten 
Schnittwinkel (ß = 45 ^) unterscheidet. 
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Auf Grund des bisher Gesagten kann nun daran 
geschritten werden, die projektivische Darstellung 
der Fluß- oder Wasserlinien zu ermitteln. 

Da, wie schon erwähnt, die Laufrad-Ein- und 
Austrittswinkel im allgemeinen von verschiedener 
Größe sind, so erscheint auch dementsprechend die 
Wasserlinie aus zwei isogonalen Trajektorien zu- 
sammengesetzt (ist z. B. ß := 90 0, so ist eine der- 
selben die Meridianlinie), welche sich auf ihren zu- 
gehörigen Rotationsflächen in einem Punkte schnei- 
den. Es ist nun sofort einleuchtend, daß an dieser 
Stelle eine Unterbrechung in der Stetigkeit der Krüm- 
mungsverhältnisse der Wasserlinien eintreten müßte, 
falls nicht durch einen entsprechend gewählten Über- 
gangsbogen für einen sanften Verlauf der Wasserlinien 
und mithin auch der Schaufelfläche gesorgt wird. Die 
in Fig. 16b dargestellte Hilfskonstruktion gestattet 
nun in höchst einfacher Weise dieser Bedingung wie 
folgt Rechnung zu tragen. Sind d bzw. ß jene Winkel, 
welche für die Flußlinie beim Wasser-Aus- bzw. -Ein- 
tritt aus hydraulischen Rücksichten erforderlich sind 
(in Fig. 16b wurde d = 30^ und ß = bO^ gewählt), 
so geben die Schenkel OqO und 18o o" aus bekannten 
Gründen Lage und Richtung der Hypotenusen der 
zur Konstruktion der Horizontalprojektion der Fluß- 
linie erforderlichen Fehlerdreiecke (ÖoTq 17^ lo'/i'V • • 
bis 17o"/i7' 18o") an. Es stellt daher der Schnittpunkt 
der beiden Winkelschenkel (o) jene Stelle vor, an 
welcher durch den plötzlichen Übergang der beiden 
unter den verschiedenen Winkeln d und ß gezogenen 
dritten Näherungskurven eine Unterbrechung in der 
Stetigkeit der Krümmung eintreten muß. Letztere 
läßt sich aber dadurch in höchst einfacher Weise 
umgehen, daß an zwei passenden Stellen der in Be- 
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tracht gezogenen Winkelschenkel {A und B) Fig. 16b 
ein Kreisbogen mit entsprechend groß gewähltem 
Radius {q) eingeschaltet wird.^) Es können daher im 
Grundriß nur die in der Hilfskonstruktion mit %A 
undÄlSo" bezeichneten Geraden als Äste der dritten 
Näherungskurve erscheinen, was sich schon in 
Fig. 16b aus der Gleichheit der innerhalb dieser Stre- 
cken mit Aj bzw. A,o bezeichneten Katheten der Fehler- 
dreiecke (O oTqIo" 1o'7i'2o" usw.) bzw. (/n 17o" ISo"' 
/i6'16o"17o' usw.) ergibt. Die Katheten hl^ bis l^ 
jener Fehlerdreiecke, welche sich innerhalb des Kreis- 
bogens AB befinden, erleiden je nach ihrer Lage 
mehr oder weniger große Verkürzungen, und diese 
sind es nun, welche in ihrer Übertragung in den 
Grundriß den zur Erzielung eines sanften Überganges 
aus der einen isogonalen Trajektorie in die andere 
erforderlichen Kreisbogen A B zum Ausdruck bringen.^) 
Im übrigen bleibt aber die Übertragung der Fehler- 
dreiecke in den Grundriß mit dem bisher erläuterten 
Vorgang vollkommen identisch. Bis zum Punkte 4' 
(Fig. 16a) ist als Länge der einen Kathete (0/^/ X-^ß^ 
bis i^ß^) das aus der Hilfskonstruktion Fig. 16b 
ersichtliche Stück l^ aufzutragen. Von diesem Punkte 
an erscheinen die Fehlerdreiecke durch Einschaltung 
des Übergangsbogens verkürzt und sind daher dem- 
gemäß nur die mit (^ Ag bis Ag) bezeichneten Katheten 
in den Grundriß entsprechend zu übertragen. Da 
vom Punkte B bzw. 12 an eine neue unter dem 
Schnittwinkel ß gezogene isogonale Trajektorie ihren 
Ausgangspunkt nimmt, so sind auch die innerhalb 
B bzw. 12 und ISq" liegenden Fehlerdreiecke wieder 
einander kongruent, und es ist daher nur erforderlich, 

statt des Kreisbogens kann natürlich auch eine andere Übergangs- 
kurve gewählt werden. 
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von dem im GnindnÄ mh li bezeichneten Punkte 
an die in der Hilfskoüstmktion mh /-. bezeichnete 
Strecke auf den zugehörigen Kreisbogen aufzutragen, 
um schließlich in den Kurvenzug lO 1. 2. 3^ bis IS^-i 
die Horizontalprojeki:on des Verlaufes einer Wasser- 
linie zu erhalten« melche den in der Hiiiskonstniktion 
aufgestellten Bed:rg::ngen entspricht Auch hier laßt 
sich wieder durch Ziehen ö'rr Tangenten zeigen, daß 
sich der im Endpunkt IS^ der dritten Xäherungs- 
kurve mit dem zugehörigen Paralidkreis %'orhandene 
Schnittwinkel i n:;t de.Ti geforderten Winkel ii^W^^ 
in ausgezeichneter C"*>erein^timmung befindet Wenn 
daher noch berucksicht:;>rt wird, daß in beiden Fällen 
der Ausgangspunkt der Näherungskonstniktion in 
den Punkt (Flg- If#a^ gelegt wurde- und daher. 
wie aus den dargelegten Erörterungen unmittelbar 
folgt der andere Endpunkt (1% bzw, 18 ) der Nähe- 
rungskur\e das Maximum der Winkelabweichung 
vorstellen muö. so ist die praktische Verwendbarkeit 
der angegebenen Hüiskonstruktion auch für solche 
Rotationsilächen , welche aus Wulst-, Kegel- und 
Zylinderflächen zusammengesetzt sind, zur Genüge 
nachgewiesen. 

ENiS Vergleiches halber wurde schließlich in 
Fig. 16a der Verlauf der ersten Näherungskurve 
(0 r 2' 3' bis 18') entsprechend der in der Hilfskon- 
struktion Flg. 10b durch ((\. \^* 2^ bis ISq') darge- 
stellten Geraden strichliert eingetragen. Ein Blick 
auf den Grundriß zeigt aber, daß der schon anfangs 
ziemlich mangelhafte Anschluß an die dritte Nähe- 
rungskurve im weiteren Verlaufe des Kurvenastes 
immer ungünstiger wird, um schließlich vom Punkte 
10* an jeden Zusammenhang mit der letzteren zu 
verlieren. Daher ist es auch erklärlich, daß der bei 
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18' vorhandene Schnittwinkel e eine Größe erreicht, 
welche die verlangte (ß = 45 ®) um mehr als das 
Doppelte übertrifft. Aus diesem Grunde ist auch 
hier die Konstruktion der ersten Näherungskurve als 
vollkommen ungeeignet zu verwerfen. 

Obwohl die vertikale Projektion der Flußlinien 
zur Ausbildung des Schaufelprofiles nicht erforderlich 
sind, so wurden dennoch die aus der Hilfskonstruktion 
gewonnenen Näherungskurven des Vergleiches halber 
auch in den Aufriß übertragen. Der Kurvenzug (0123 
bis 18) stellt dortselbst den Verlauf der Ersatzkurve 
einer isogonalen Trajektorie {d = Ab^) vor, während 
die mit (0 Ij 2i 3i bis 18i) bezeichnete Kurve jenen 
einer Flußlinie (d = 30»; ß = bO^) zur Darstellung 
bringt. Da die im Punkte b (Fig. 16) an die Fluß- 
linie gezogene Tangente in einer zur vertikalen Pro- 
jektionsebene parallelen Ebene gelegen sein muß, so 
erscheint der mit e bezeichnete Schnittwinkel in der 
wahren Größe. Durch Übertragung des dem Punkte b 
entsprechenden Punkte a in die Hilfskonstruktion 
(Fig. 16 b, Punkt a^) läßt sich die Größe des bei a^ 
vorhandenen Winkels e ermitteln. 

Wie nicht anders zu erwarten, zeigt sich auch 
hier eine vollkommene Übereinstimmung in der 
Größe der beiden Winkel, was mit Rücksicht auf 
die aufgestellten Forderungen ohne weiteres verständ- 
lich erscheint. 

Durch den Kurvenzug (0 T 2' 3' bis 18') (Fig. 16) 
wurde nun auch die erste Näherungskurve im Auf- 
riß dargestellt. Auch hier ist auf den ersten Blick 
ersichtlich, daß Form und Lage derselben ihre Ver- 
wendbarkeit als Schaufelerzeugende für die in Be- 
tracht gezogene Rotationsfläche vollkommen aus- 
schließen. 
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5. Konstruktion der Wasserlinien au! Fluß- 
flächen allgemeinster Art. 

Auch die bisher betrachteten, aus Wulst-, Kegel- 
und Zylinderflächen zusammengesetzten Rotations- 
flächen geben noch kein allgemeines Bild einer Fluß- 
fläche, da die Wulstfläche durch Rotation eines Kreis- 
bogens erzeugt gedacht wurde. Im allgemeinsten 
Falle ist aber dem Entstehungsgesetze der letzteren 
kein Kreisbogen, sondern eine viel verwickeitere 
Kurve zugrunde gelegt, deren Form und Charakter 
auf analytischem Wege nicht mit voller Schärfe 
festgelegt werden kann. Auf zeichnerischem Wege 
ist es aber möglich, ihren Verlauf mit genügender 
Genauigkeit anzugeben, und da zeigt sich vor allem 
die Tatsache, daß die Erzeugungskurven dieser Wulst- 
flächen allgemeinster Art als die Einhüllenden einer 
Schar von Kreisen aufgefaßt werden können, welche 
je nach Lage und Größe derselben auf größeren 
oder kleineren Strecken für die Praxis genügend 
genau, mit den Erzeugungskurven selbst, als identisch 
angesehen werden können. — In den Fig. 17, 17 a, 
17b und 17c (Tafel III) wurde eine solche Flußfläche 
allgemeinster Art zur Darstellung gebracht. Wie aus 
Fig. 17 ersichtlich, ist dieselbe einesteils aus der 
Einhüllenden der Kreise ÄTi, /Q und /Q, andernteils 
aus der Zylinder- bzw. Kegelerzeugenden Z bzw. 
Ke und der gewöhnlichen Kreiswulstfläche W zu- 
sammengesetzt. Es unterliegt nun keinen Schwierig- 
keiten, mit Hilfe des über die Benutzung von Fehler- 
dreiecken Gesagten den Verlauf der Horizontal- 
projektion einer solchen Flußlinie einzuzeichnen, 
welche nicht nur den in den mathematisch-geometri- 
schen Grundlagen aufgestellten drei ersten Haupt- 
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forderungen genügt sondern auch jene Laufrad-Ein- 
und -Austrittswinkel ii und d) besitzt, welche in den 
mathematisch-hydraulischen Grundlagen als erforder- 
lich erkannt wurden. 

Zu diesem Behufe wurde in Fig. 17 c die Scfaau- 
linie der Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades zur 
Darstellung gebracht welche mit Rücksicht auf die 
eingetragenen Bezeichnungen ohne weitere Erklärung 
verständlich ist^). 

Da durch die Formeln 9 bzw. 9a die Winkel er 
und i eindeutig bestimmt sind^ ist für vorliegende 
Zwecke nur noch die Kenntnis von d erforderlich, 
welche aber unmittelbar aus Formel 12 ermittelt werden 
kann. Trägt man daher^ wie Fig. I7c zeigt, die 
aus Formel 12 bestimmte absolute Austrittsgeschwin- 
digkeit cj^ im Punkt (Fig. 17) von 0' (Fig. 17c) 
nach abwärts auf, so gibt, da Va" die Umfangs- 
geschwindigkeit des Laufrades im Punkte vorsteilen 
muß, das Dreieck ABC das Austrittsgeschwin- 
dfgkeitsdreieck in der richtigen Lage und somit J 
den dem Punkte entsprechenden Laufradaustritts- 
winkel an. In Fig. 17b wurden der Cbersichtlichkeit 
halber die beiden Austrittsgeschwindigkeitsdreiecke 
in die Hilfskonstruktion übertragen. 

In gleicher Weise, wie früher erörtert, ergibt sich 
jetzt durch Einschaltung des Kreisbogens /Co zwischen 
die beiden gefundenen Winkelschenkel der in der 
Hilfskonstruktion Fig. 17 b durch (Oo lo' 2^' bis 19o') 
dargestelhe Linienzug und es erübrigt daher nur 
noch die in derselben durch horizontale Schraffie- 



siehe auch V. Kaplan: Ein neues Verfahren zur Berechnung und 
Konstruktion der f rancisturbinenschaufel. Zeitschrift f. d. ges. Turbinenwesen 
ftowle auch da» Kapitel der Buchausgabe : Berechnung und Konstruktion 
der Schautelfläche mit Hilfe des Abbildes. 
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rung hervorgehobenen Fehlerdreiecke in der geschil- 
derten Weise in den Grundriß zu projizieren, um den 
Verlauf der Horizontalprojektion jener Flußlinie*) 
(0 123 bis 19) zu erhalten, deren Anfangspunkt in 
den mit MM^ (Fig. 17 a) bezeichneten Meridian zu- 
sammenfällt 

Betrachtet man umgekehrt den Endpunkt 19 der 
auf dem Meridiane M^M^ liegenden Flußlinie als den 
Anfangspunkt (19^) einer in entgegengesetzter Rich- 
tung laufenden neuen Flußlinie (19| IS^ IT^ bis O^), 
so zeigt sich auch hier, daß die durch die verschie- 
dene Lage der Fehlerdreiecke bedingten Unterschiede 
in dem Veriauf der beiden Kurvenzweige so ver- 
schwindend klein sind, daß auch auf Flußflächen allge- 
meinster Art die Lage des gewählten Anfangspunktes 
der Flußlinien sowie auch die Richtung der letzteren 
für die Praxis mit genügender Genauigkeit als vollkom- 
men belanglos angesehen werden kann. Diese schon 
bei der Konstruktion der dritten Näherungskurve auf 
Kreiswulstflächen gewonnene wichtige Erkenntnis läßt 
daher auch hier die Möglichkeit zu, durch jeden be- 
liebigen Punkt einer Flußfläche allgemeinster Art 
eine Flußlinie so zu legen, daß sie den in den theo- 
retischen Grundlagen aufgestellten Bedingungen in 
jeder Weise nachkommt. 

Es verdient schließlich noch darauf hingewiesen 
zu werden, daß das für Wulstflächen allgemeinster 
Art angegebene zeichnerische Verfahren überhaupt 
den einzigen Weg vorstellt, der zu gesetzmäßi- 
gen und rationellen Erzeugungskurven der Schaufel- 
flächen führt, da eine Lösung dieses Problemes in 



1) Der mehrfach gekrümmte Verlauf derselben zeigt deutlich, daß eine 
stetige Änderung der räumlichen Krümmung der Flußlinie keinesfalls auch 
einer solchen in der Projektion entspricht. 
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rein analytischem Sinne nicht nur bei dem derzei- 
tigen Stande unserer Kenntnisse auf dem Gebiete 
der Hydraulik, sondern wie mit voller Sicherheit be- 
hauptet werden kann, auch in Hinkunft vollkommen 
ausgeschlossen ist. 

Diese Behauptung erscheint dadurch gerecht- 
fertigt, wenn berücksichtigt wird, daß jede vollkom- 
mene analytische Darstellung der Fluß-Niveau- und 
-Schaufelflächen nicht nur die genaue Kenntnis der 
Reibungswiderstände der Wasserfäden untereinander, 
sondern auch die Krümmungswiderstände und die 
Reibung der Wasserfäden an der Schaufelfläche vor- 
aussetzen muß. Es ist aber vollkommen ausge- 
schlossen, diese Widerstände durch genaue Formeln 
ausdrücken zu können, da diese nicht nur von der 
Beschaffenheit des Materials, ja selbst von der des 
Wassers (Verunreinigung durch Sand, Schlamm usw.), 
sondern auch von der manuellen Fertigkeit des Ar- 
beiters, von dessen Hilfsmitteln usw. in solchem Maße 
abhängig sind, daß auch die Aufstellung des analy- 
tischen Ausdruckes der Schaufelfläche im besten 
Falle wieder nur eine Annäherung vorstellen könnte. 

Schließlich wäre man auch in diesem Falle ge- 
zwungen, durch Einführung von Hilfskonstruktionen, 
die zur Herstellung des Schaufelklotzes unbedingt 
erforderliche zeichnerische Wiedergabe der Schaufel- 
fläche zu ermöglichen. 

Da nun die Schaufelfläche als die Einhüllende 
einer Schar von Flußlinien definiert wurde und die 
zeichnerische Darstellung für beliebig ausgebildete 
Flußflächen nach den bisherigen Erörterungen ohne 
Schwierigkeit durchgeführt werden kann, wird es sich 
jetzt vor allem darum handeln müssen, die gegen- 
seitige Lage der Flußlinien auf ihren zugehörigen 
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Flußflächen derart festzulegen, daß auch die tech- 
nische Herstellung der Schaufei bzw. des Schaufel- 
klotzes in rationeller Weise bewerkstelligt werden 
kann. Die dazu erforderlichen Untersuchungen sollen 
in dem nun folgenden Abschnitt behandelt werden. 

b) Das sog. „Winkelbild als Hilfsmittel zur 
zeichnerischen Darstellung der Schaufel- 
fläche. 

Da zur endgültigen Festlegung der rationellen 
Form einer Schaufelfläche noch die vierte Bedingung 
der in den mathematisch-geometrischen Grundlagen 
aufgestellten Forderung zu erfüllen ist, muß vor allem 
ein Verfahren ersonnen werden, welches gestattet, in 
einfacher und übersichtlicher Weise eine Beurteilung 
jener Kurven zu ermöglichen, welche durch Schnitte 
mit beliebigen durch die Schaufelfläche gelegten 
Ebenen (insbesondere Horizontalebenen) erhalten 
werden. 

Denkt man sich zu diesem Behufe die in Fig. 3 
(Seite 31) durch aa, bß bis ee dargestellten Erzeu- 
genden der Flußflächen in die Zeichenebene derart 
abgewickelt, daß dieselben vom Punkte Aq (Fig. 18, 
Tafel IV) des beliebig gewählten Strahles AqCq aus 
nach abwärts übertragen werden, so geben die er- 
haltenen Punkte aQ, ßQ bis Sq die Endpunkte der abge- 
wickelten Meridiane jener Flußflächen an, auf welchen 
die Flußlinien liegen müssen. Es ist somit ohne 
weiteres klar, daß die Darstellung der Horizontal- 
projektionen der letzteren nach] denselben Gesichts- 
punkten vorgenommen werden kann, wie dies im 
vorigen Abschnitt ausführlich erörtert wurde. Die 
in den Figuren (10b, IIb, 16b und 17b, Tafel I, II 
und III) dargestellte Hilfskonstruktion hat hier in 
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der Weise sinngemäße Anwendung zu finden, daß 
zwischen den Parallelstrahlen ÄqBq und ö^ bzw. 
ß^ß bis e^e (Fig. 18) ein aus Kreisbogen und ge- 
raden Linien zusammengesetzter Kurvenzug derart 
angeordnet wird, daß sowohl die Laufrad-Ein- als auch 
-Austrittswinkel {ß bzw. S) in wahrer Größe nach der 
in Fig. 17 b und 17 c (Tafel III) besprochenen Anord- 
nung erscheinen. Es erübrigt daher jetzt bloß, die Ver- 
teilung der durch die gemachten Angaben bestimmten 
Kurvenzüge aa^ bß usw. (Fig. 18), welche der Ein- 
fachheit halber mit dem Ausdruck „Winkellinien" 
bezeichnet werden sollen, näher ins Auge zu fassen 
und diese ist es nun, welche die Lage der einzelnen 
Flußlinien auf ihren zugehörigen Flußflächen bestimmt. 
Da daher der gezeichneten Schar von Winkellinien 
bei der Ermittlung des Schaufelplanes eine wichtige 
Rolle zufällt, so soll ihre Gesamtheit in Hinkunft kurz 
mit dem Ausdruck „Winkel bild" bezeichnet werden. 

Es ist ohne weiteres klar, daß die Lage und Form 
des Winkelbildes sowohl von der Wahl der Austritts- 
kante im Aufriß als auch von den Winkelverhält- 
nissen des Laufrades in solch erheblichem Maße ab- 
hängt, daß in diesem Abschnitt nur allgemeine Ge- 
sichtspunkte zur Beurteilung desselben angegeben 
werden können. 

Denkt man sich zu diesem Behufe die Laufrad- 
achse des durch Fig. 3 dargestellten Laufrades so 
lange nach rechts parallel zu sich selbst verschoben, 
bis die durch Rotation um diese verschobene Achse 
entstehenden Flußflächen mit genügender Genauig- 
keit als Zylinderflächen aufgefaßt werden können, 
deren Erzeugende die Rotationsachse senkrecht kreu- 
zen, so können dieselben, da jede Zylinderfläche ab- 
wickelbar ist, in die Zeichenebene ausgebreitet ge- 
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dacht werden. Legt man dann noch durch die nach 
rechts verschoben gedachte Rotationsachse eine Ebene 
derart, daß sämtliche Zylinderflächen nach Meridianen 
geschnitten werden, und denkt sich die ersteren in ab- 
gewickeltem Zustand so übereinander gelegt, daß nicht 
nur die Meridiane (MqMq Fig. I, Tafel IV), sondern auch 
die einzelnen, die Eintrittskante berührende Zylinder- 
erzeugenden ') (AqU Fig. I) zur Deckung gelangen, 
so sind jetzt nach den gleichen Gesichtspunkten, wie 
früher erörtert, auf den abgewickelten und aufeinander 
gelegten Zylinderflächen die sog. Winkellinien ein- 
zuzeichnen. Es ist ohne weiteres klar, daß die in Fig. I 
eingezeichneten Abstände e e^ e^ usw. ein Maß zur 
Beurteilung der regelmäßigen Ausbildung der Schaufel 
in radialer Richtung angeben; denn nur dann wenn 
diese in Betracht gezogenen Abstände eine stetige 
Größenänderung aufweisen, wird auch die räumliche 
Schaufelfläche in radialer Richtung regelmäßige Krüm- 
mungen besitzen können, da ja die im Winkelbild 
dargestellten Abstände e ei 62 usw. bei den vorläufig 
als Zylinderflächen ausgebildet gedachten Flußflächen 
als Erzeugende derselben erscheinen, deren Längen 
von einer der abgewickelten Meridianlinie MqAIq ent- 
sprechend angenommenen Meridianebene im Räume 
durch die vorerwähnten Abstände e e^ e^ usw. be- 
stimmt sind. 

Denkt man sich nun wieder die Laufradachse 
in ihre ursprüngliche Lage verschoben, so gehen die 
als Zylinderflächen gedachten Flußflächen in Rotations- 
flächen und daher auch die geraden Erzeugenden 
der ersteren in die gekrümmten der letzteren über. 
Da aber dem Charakter der Flußflächen entsprechend 

') Die in Betracht gezogenen Zyliiidererzeugenden gehen natürlich bei 
normaler Lage der Laufradachse in Laufradkreis^ vom Durchmesser Di über. 
Kaplan, Schaufelformen. 7 
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in der Form der Meridiankurven keine Unterbrechung 
der Stetigkeit eintreten kann, so ist ohne weiteres 
klar, daß auch in diesem Falle eine harmonische 
Verteilung der im Winkelbild gezeichneten Winkel- 
linien (ßcf, bßy cy usw.) eine sichere Gewähr für die 
regelmäßige Ausbildung der Schaufel in radialer 
Richtung gewährleistet. 

Was nun die Verteilung der in das Winkelbild 
einzuzeichnenden Winkellinien anbelangt, so können 
nur allgemeine Gesichtspunkte angegeben werden. 
Zu diesem Behufe wurden in den Fig. 18 (I bis IV) 
{Tafel IV) einige Grenzfälle angegeben, welche die 
verschiedene Ausgestaltung desselben zur Anschau- 
ung bringen. Den gezeichneten vier Winkelbildern 
wurde der gleiche Schaufelaufriß (Fig. 3, Seite 31) zu- 
grunde gelegt. Die beiden ersten Figuren (I und II) 
stellen nun jene Winkelbilder vor, welche einem nor- 
malen Laufrad mit ß = ^0^ entsprechen. Die absolute 
Austrittsgeschwindigkeit Ca* wurde in der ersten Figur 
klein, hingegen in der zweiten groß gewählt. In beiden 
Fällen soll sich aber deren Größe auf dem ganzen Um- 
fange der Austrittskante wenig ändern. Die dadurch 
bedingten Unterschiede in der Form der Winkelbilder 
sind auf den ersten Blick erkenntlich. Die klein ge- 
wählte Austrittsgeschwindigkeit hat auch kleine Lauf- 
radaustrittswinkel zur Folge und umgekehrt. Dies 
bedingt aber im ersten Falle eine erhebliche Länge 
der Winkellinie b^^ wodurch dieselbe leicht den Zu- 
sammenhang mit den übrigen Winkellinien verlieren 
würde, falls nicht durch eine entsprechende Verschie- 
bung der übrigen Winkellinien für eine regelmäßige 
Verteilung derselben gesorgt wird. Da durch diese 
Anordnung nur Punkt a (Fig. I) in die Meridianlinie 
MqMq fällt, so ist klar, daß in diesem Falle auch 
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die Eintrittskante keine gerade Linie, sondern eine 
au! einer Zylinderfläche befindliche Raumkurve sein 
muß, deren Verlauf sich aber, wie später gezeigt 
werden wird, aus dem Winkelbild in einfacher Weise 
bestimmen läßt. Ist aber umgekehrt Ca^ groß, so 
unterliegt es im allgemeinen keinen Schwierigkeiten, 
auch ohne Verschiebung der Winkellinien eine regel- 
mäßige Verteilung derselben zu ermöglichen, wie 
dies ohne weiteres aus Fig. II zu entnehmen ist. 
Da sich in diesem Falle alle Winkellinien in einem 
Punkt {a — e) schneiden , so erscheint auch die 
Schaufeleintrittskante als gerade Linie ^) (Zylinder- 
erzeugende) ausgebildet. 

Nach dem hier angeführten Sonderfall findet man 
meist die derzeit ausgebildeten Schaufeln praktisch 
ausgeführt. 

In den Fig. III und IV sind schließlich für die 
in Fig. 3 im Aufriß dargestellte Schaufel die zuge- 
hörigen Winkelbilder für Schnelläufer zur Darstellung 
gebracht. Ein Vergleich mit den beiden ersten Bil- 
dern zeigt sofort, daß die Schaufelfläche nicht nur 
wegen des aus hydraulischen Rücksichten erforder- 
lichen kleinen Schaufelwinkels ß (in III und IV, ß = 
30"), sondern auch infolge der durch die große Um- 
laufgeschwindigkeit bedingten Kleinheit des Winkels d 
neben einer flacheren Krümmung eine größere Länge 
aufweisen muß als die früher besprochenen. Auch 
hier kann je nach Größe und Veränderlichkeit der 
absoluten Austrittsgeschwindigkeit die Ausbildung der 



I) Es darf aber nicht vergessen werden, daß dieser Sonderfall immer 
eine entsprechende Ausbildung der Schaufelkante im Aufriß sowie eine in 
mäßigen Grenzen veränderliche absolute Austrittsgeschwindigkeit voraussetzt, 
weshalb die erst gewählte Anordnung einer nach einer bestimmten Raum- 
kurve ausgebildeten Schaufeleintrittskante immer vorzuziehen ist. 

7» 
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Schaufeleintrittskante entweder nach einer auf Zylinder- 
flächen liegenden Raumkurve (Fig. III) oder, nach 
einer geraden Linie erfolgen (Fig. IV), doch gilt auch 
hier das in Fußnote S. 99 Gesagte. Es ist daher der 
ersterwähnte Fall insbesonders bei Schnelläufern 
wegen der gleichmäßigeren Verteilung der Winkel- 
linien entschieden vorzuziehen. 

Was nun die Form der Austrittskante im Räume 
anbelangt, so sei jetzt schon im voraus bemerkt, daß 
dieselbe für eine rationelle Schaufelform unbedingt 
als Raumkurve auszubilden ist, deren Lage und 
Form aus den Endpunkten {aßy usw.) der Winkel- 
linien in ähnlicher Weise bestimmt ist wie jene der 
Eintrittskante. Bevor aber zu deren Ermittlung ge- 
schritten werden kann, ist noch zu untersuchen, ob 
der im Aufriß eingetragene Entwurf der Austrittskante 
eine rationelle Ausbildung der Schaufelfläche zuläßt. 
Auch hier gibt wieder das Winkelbild ein aus- 
gezeichnetes Hilfsmittel an die Hand, denselben auf 
seine Brauchbarkeit zu prüfen. 

Um die dazu erforderlichen Maßnahmen kennen 
zu lernen, wurde in Fig. 3 die äußere Laufrad- 
begrenzung absichtlich klein gewählt. Wie aus den 
Winkelbildern (Fig. 18, I bis IV, Tafel IV) ohne weiteres 
zu ersehen ist, zeigt auch tatsächlich die Winkellinie ee 
keinen befriedigenden Anschluß an die übrigen. Die- 
selbe ist im Verhältnis zu den anderen offenbar zu kurz. 
Durch Verlängerung der in Fig. 3 gezeichneten äußeren 
Laufradbegrenzung nach unten hin, (ee') rückt auch 
im Winkelbild der Punkt e^ um die Strecke «oV 
(Fig. 18) tiefer. Dadurch ist einerseits die Möglich- 
keit geboten der neuen Winkellinie ee! bei sanfterer 
Krümmung eine größere Länge zu geben, anderseits 
dieselbe an die übrigen Winkellinien in besseren 
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Anschluß zu bringen, wodurch eine sichere Wasser- 
führung auch gegen die äußere Laufradbegrenzung 
hin gewährieistet erscheint 

Was nun die Größe der lichten Weite beim 
Wasseraustritt anbelangt, so ist dieselbe, wie Fig. I 
(Tafel IV) zeigt, auch unmittelbar aus dem Winkel- 
bilde zu entnehmen. Durch Übertragung der dem 
Punkte ß entsprechenden Teilung /x, sowie der 
Schaufelstärke kann dieselbe ohne weiteres ermittelt 
werden. 

Damit sind alle jene allgemeinen Gesichtspunkte 
angegeben, welche die Ausbildung rationeller Schaufel- 
formen ermöglichen. Da bisher alle Laufradgruppen 
gemeinsam besprochen wurden, so konnten auch 
nur jene Forderungen aufgestellt werden, welche so- 
wohl den Normal- als auch den Schnell- und Lang- 
samläufem gemeinsam sind. Selbstverständlich ver* 
langt nun jeder Sonderfall noch besondere Maßnahmen, 
welche zeichnerisch durch eine bestimmte Formgebung 
der Schaufelfläche, der Laufradbegrenzung, sowie der 
Ein- und Austrittskante zum Ausdruck gelangen. Es 
ist daher erforderlich, den bisher gemeinsam be- 
schrittenen Weg zu verlassen und für jede dieser 
Gruppen getrennt jene Bedingungen aufzustellen» 
welche den Anforderungen einer bestimmten Drehzahl 
und eines bestimmten Wasserverbrauches genügen. 
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der Einheitsdreh2ahl. 



Soll eine Turbinenanlage gebaut werden, so ist 
immer die zur Verfügung stehende Wassermenge Q 
sowie auch die Gefäilshöhe H als bekannt anzusehen. 
Nicht selten kommt es — besonders bei modernen 
hydroelektrischen Anlagen vor, daß dem Turbinen- 
ingenieur von Seiten der Elektrotechnik die Einhaltung 
einer bestimmten Drehzahl vorgeschrieben wird, und 
die Aufgabe des ersteren besteht nun vor allem darin, 
durch eine besondere Ausgestaltung der Profil- und 
Schaufelform des Laufrades die Einhaltung einer be- 
stimmten Drehzahl zu ermöglichen. Noch vor wenigen 
Jahren war man nicht selten genötigt, die zum Be- 
triebe einer Arbeitsmaschine geforderte Drehzahl 
durch Einschaltung von Zwischentriebwerken (Zahn- 
räder, Riemenscheiben, Seilscheiben usw.) zu er- 
reichen, was sowohl vom technischen Standpunkt 
als auch aus wirtschaftlichen Gründen als unrationell 
bezeichnet werden muß. Durch die in neuerer Zeit 
sich immer mehr und mehr bahnbrechende weitere 
Ausgestaltung der Francisturbine wurde eine solche 
Anpassungsfähigkeit derselben an die verschiedensten 
Drehzahlen ermöglicht, daß die Einschaltung einer 
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solchen „Obersetzung* nur in ganz besonders ab- 
weichenden Fällen begründet ist. 

Es soll nun vor allem untersucht werden, welche 
Beziehungen zwischen den Bestimmungsgrößen eines 
Laufrades einzuhalten sind, um die Erzielung einer 
bestimmten Drehzahl zu ermöglichen. Zu diesem 
Behüte ist eine nähere Besprechung der Formeln 9 
und 2 a (Seite 22 bzw. Seite 27) erforderlich. 

v.=/.«//(l+|?) ... .2a: 

Da nun die Drehzahl des Laufrades vor allem 
von der Umlaufgeschwindigkeit desselben abhängt, 
so wird es sich darum handeln müssen, jene Maß- 
nahmen aufzufinden, welche eine Erhöhung oder eine 
Erniedrigung derselben zur Folge haben. Legt man 
auf eine möglichste Drehzahlerhöhung Wert, — eine 
Forderung, welche an einen Schnelläufer zu stellen 
ist — so sieht man aus 2 a, daß Ve für eine positive 
Tangente des Laufradeintrittswinkels ß (also ß <, 90") 
um so größer wird, je mehr der Winkel a gegen ß 
anwächst. Die Bedingungen eines großen Leitrad- 
austrittswinkels a sind aber, wenn vorerst das positive 
Wurzelzeichen berücksichtigt wird, unmittelbar durch 
9 gegeben. Es ist also vor allem bei kleinem ß ein 
großes C (die Konstante C werde in Hinkunft als 
Radkonstante bezeichnet) anzustreben. 

Eine mittlere Drehzahl bei mittleren Umlauf- 
geschwindigkeiten, wie solche einem Normalläufer 
eigen sind, läßt sich, wie aus 2a ersichtlich, durch 
ßz=z^Q^ erzielen. Es wird in diesem Sonderfall die 
Umlaufgeschwindigkeit Ve =i ^gH, also unabhängig 
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von a, weshalb auch die Radkonstante auf dieselbe 
— doch, wie ausdrücklich hervorgehoben werden 
muß, nur auf diese — von keinem Einfluß ist. 

Legt man auf eine möglichst geringe Umlauf- 
geschwindigkeit bzw. Drehzahl Wert, was bei der 
Konstruktion der Langsamläufer zu beachten ist, 
so gibt wieder Gleichung 2 a über die dazu erfor- 
derlichen Maßnahmen Aufschluß. Man erkennt, daß 
ein Anwachsen des Laufradeintrittswinkels ß über 90® 

> 90° 

(also ß Q^o eine negative trigonometrische Tangente 

^ loU 

zur Folge hat und mithin bei positivem Wert von 

tgtt 
tgof der Quotient p-^ negativ wird, wodurch eine 

Verkleinerung von v^ erzielbar ist. Allerdings muß 
^— < 1 sein, um ein Imaginärwerden der Umlauf- 
geschwindigkeit auszuschalten. Immerhin zeigt auch 
hier Gleichung 2 a, daß eine möglichste Vergrößerung 
voh tga gegenüber tg/^ (wobei ß > 90®) anzustreben 
ist, was, wie aus Gleichung 9 ersichtlich, mit der 
für Schnelläufer aufgestellten Forderung einer großen 
Radkonstanten zusammenfällt. 

Läßt man statt des positiven das negative Wurzel- 
zeichen gelten, . so kehren sich die Verhältnisse um. 
Bei großem C und /^<90® wird, wie aus 9 folgt, die 
trigonometrische Tangente des Leitradaustrittswinkels 
negativ, daher a> 90® und mithin nach 2a jene Be- 
dingungen geschaffen, welche die Merkmale eines 
Langsamläufers bilden. Da sich derselbe aber 
von dem besprochenen nur durch die Drehrichtung 
unterscheidet, so entfällt eine nähere Besprechung 
desselben. Das gleiche gilt für einen Normalläufer; 
auch hier gibt das negative Wurzelzeichen nur den 
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entgegengesetzten Drehungssinn des Laufrades an. 
Wählt man schließlich ß > 90®, so muß, wie aus 
Gleichung 9 unmittelbar folgt, auch tga negativ und 

mithin der Quotient r^— positiv werden. Daraus folgt 

jedoch aus Gleichung 2a, daß dadurch v« groß und 
mithin alle Bedingungen eines Schnelläufers geschaffen 
wurden, der sich aber von dem erwähnten nur durch 
die Drehrichtung unterscheidet und daher keiner 
weiteren Untersuchung bedarf. Faßt man die gewon- 
nenen Ergebnisse in einem Schaubild zusammen, so 
lassen sich diese wie folgt darstellen (Fig. 19, Seite 106). 

Wie man sieht, bestimmt vor allem die Größe 
des Laufradeintrittswinkels die Zugehörigkeit des 
Laufrades zu einer der drei Hauptgruppen. Daß 
auch die Größe der Radkonstanten auf die Umlauf- 
geschwindigkeit von Einfluß ist, wurde schon er- 
wähnt, doch sollen genauere Angaben über die rich- 
tige Wahl derselben in die Besprechung der einzelnen 
Laufradgruppen einbezogen werden. 

Wenn nun auch die Größe der Wassermenge Q 
auf die Umlaufgeschwindigkeit ohne Einfluß ist, 
so läßt schon die bekannte Beziehung 

den Schluß zu, daß die erstere für die Beurteilung 
der Drehzahl von großer Bedeutung ist. Es ist ja 
selbstverständlich, daß große Wassermengen auch 
große Laufraddurchmesser erfordern und umgekehrt, 
was aber, wie aus Gleichung 13 unmittelbar folgt, 
ein Herabsinken bzw. Anwachsen der Drehzahl zur 
Folge hat. 

Braucht sich daher die Beurteilung der Umlauf- 
geschwindigkeit bloß auf die Berücksichtigung der 
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und setzt den für Z>j erhalte-en Wert in Gleichung 14 
ein. $0 ergibt sich schlieiSlich 

:€y I 

Da nun iv durch die Gleichung 2a und 9 ein- 
deutig bestimmt ist, so läät sich aus Gleichung 17 
für jedes Q und ff bei gewählter Radkonstanten und 
gewähltem Laufradwinkel > die zugehörige Drehzahl 
des Laufrades bestimmen. Man sieht, daß die letztere 
bei wachsender Gefällshöhe zu-, bei großer Wasser- 
menge aber abnimmt 

Um nun die Beurteilung der Drehzahl eines 
Laufrades zu erleichtern und den Wirkungsbereich 
der einzelnen Laufradgruppen schärfer abzugrenzen, 
wurde der Begriff der sog. „Einheitsdrehzahl'' ein- 
geführt. Darunter ist die Drehzahl eines Laufrades 
verstanden, welches bei einem Meter Gefälle eine 
Wassermenge von einem Kubikmeter verbraucht. 
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Bezeichnet man die der GeKillshöhe von //^ 1 m 
zugefaön;^« Cmlaufgeschwindigkeit mit r^., und die 
Fm heitsdrehzahl mit ä;,^ so gehen die Gleichungen 2a 
bzw. 17 über in 

•^'.-1'.^'«+;^ 2b. 

«., = • 17a. 

•f *'l 

Man kann sich nun* entsprechend den ver- 
schiedenen Werten der Rudkonstunten und des Lauf- 
radeintrittswinkels i Zahlentatehi entwerfen und die 
eiiieni Sonderwerte zugehörigen Kinheitsdreh/uhlen 
ermitteln. In den folgenden Abschnitten sind die- 
selben ausführlich wiedergegeben. In diesem sollen 
nur die jeder Laufradgruppe zugehörigen Oren/werte 
angegeben werden. 

Die in der Zahlentafe) L Seite 110» angegebenen 
Austrittsverluste sind als die obersten Grenzwerte an- 
zusehen. (Vgl. das auf Seite 118 u* f* Ciesagte,^ 

Ist die Einheitsdrehzahl für einen Sonderfall be- 
kannty so unterliegt es keinen Schwierigkeiten, die 
wirkliche Drehzahl n für eine gegebene Wassermenge 
bei bekannter Gefällshöhe zu bestimmen» Durch 
Verbindung der Gleichungen 2a, 2b, 17 und 17a 
findet man 



*) Selbstverständlich sind die «angegebenen /«hlen nicht ai» absolute 
Grenzwerte aufzufassen. Es findet vielmehr ein stetiger Obergang der Kinheit»- 
drehzahlen e i n e r Laufradgruppe in die andere statt, well ja die in der Rad« 
konstanten enthaltenen Austritts vertust e eine in weite Urenien gehaltene 
Verinderlichkeit der ersteren ermöglichen, b'benso kann nur der praktische 
Versuch entscheiden, ob die angegebenen obersten bzw. untersten Oreniwerte 
erreleht oder überschritten werden können. Nach einer dem Verfasser nach« 
trüglich von der Firma Voith in Heidenheim zugekommenen Mitteilung 
wurde der in den Zahlentafeln Seite 125 angegebene Höchiitwert von y **7).\ 
bei gutem Nutzeffekt (7 = 0,82) auf y-= «•/j, erweitert. 
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18. 



Umgekehrt erlaubt die Kenntnis der Einheits- 
drehzahl ohne weitere Versuchsrechnungen, die Zu- 
gehörigkeit des Laufrades zu einer der vier Haupt- 
gruppen festzustellen, sobald — was im modernen 
Turbinenbau fast durchwegs Regel ist — die Ein- 

Zahlentafel I der Einheitsdrehzahlen. 



Laufradgrappe 


«a 


J 


Langsamläufer mit kleinem 
Wasserverbrauch . . . 


25—40 


0,04—0,08 


Normalläufer mit kleinem 
Wasserverbrauch . • . 


40—55 


0,06-0,1 


Normalläufer mit großem 
Wasserverbrauch . . . 


55-75 


0,08—0,15 


Schnelläufer mit großem 
Wasserverbrauch . . . 


75-200 


0,08-0,2 



Haltung einer bestimmten Drehzahl der Turbine vor- 
geschrieben oder erwünscht ist. In diesem Falle 
ergibt sich unmittelbar aus Gleichung 18 
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19. 



Da es nun schon aus ökonomischen Gründen 
von Vorteil ist, der fabriksmäßigen Herstellung der 
Laufräder ein bestimmtes Normalschema zu Grunde 
zu legen und durch entsprechende Abstufungen 
der Laufraddurchmesser eine Schar untereinander 
geometrisch ähnlicher Laufradformen zu erhalten, so 
unterliegt es keinen Schwierigkeiten, für eine ganze 
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Serie von Laufradtypen die Einheitsdrehzahlen im 
voraus zu bestimmen, wodurch, wie aus den weiteren 
Darlegungen zu ersehen sein wird, nicht nur der 
Berechnungsvorgang der Bestimmungsgrößen ver- 
einfacht, sondern auch die Möglichkeit geboten ist, 
ein und dasselbe Laufradmodell für verschiedene 
Wasser- und Gefällsverhältnisse verwenden zu können. 
Der Vorteil der Bestimmung der Einheitsdrehzahlen 
soll an einigen praktischen Beispielen gezeigt werden. 



a) Praktische Beispiele fiber die Walil 
der Laufradgruppe« 

1. Es soll eine hydroelektrische Anlage fUr ein 
Gefälle von 46,6 m errichtet werden. Die sekundlich 
zur Verfügung stehende Wassermenge beträgt Q = 
2,62 cbm. Da sich eine direkte Kuppelung des Motors 
mit dem Generator schon in Hinblick auf die bedeutende 
Leistung der Turbine {Ne oo 1250 PS) als einzig prak- 
tisch brauchbare Lösung erweist und nach Rücksprache 
mit der die elektrische Einrichtung bauenden Firma 
zum anstandslosen Bau und Betrieb des Generators 
eine Drehzahl desselben von n = 300 gefordert wird, 
so ist diese auch der Berechnung des Laufrades zu 
Grunde zu legen. 

Unter den gemachten Annahmen 

() = 2,62, // = 46,6, /z = 300 

bestimmt sich nach Formel 19 die Einheitsdreh- 
zahl zu 

JQ _ 300 f2,6 2 _ 

)H' V46> 

da sich der berechnete Wert von n^ innerhalb der 
Grenzwerte 25 und 40 befindet, so ist daher, nach 



112 D. Wahl der Laufradgruppe usw. 

den bisher über die Etnheitsdrehzahlen gemachten 
Angaben, das Laufrad als Langsamläufer aus« 
zubilden. 

2. Es soll ein Gleichstromgenerator von rund 
600 PS mittels direkter Kuppelung durch eine horizon- 
tale Francisturbine angetrieben werden. Zur Ver- 
fügung steht eine Wassermenge von 3,5 cbm, bei einem 
Gefälle von 16 m. Die Drehzahl des Generators 
bzw. der Turbinenwelle soll 200 Uml./min betragen- 

Unter den gemachten Angaben 

(>=3,5 cbm, H= 16 m, /z = 200 

bestimmt sich die Einheitsdrehzahl zu 



200/3^ .. 
Hq = , ' = 47. 

/T63 

Man ersieht, daß nach den in der Zahlentafel 
gemachten Angaben nur durch einen Normalläufer 
mit großem Wasserverbrauch die geforderte 
Drehzahl erreicht werden kann. 

3. Für eine verfügbare Wassermenge von ()= 2 cbm, 
bei einem Gefälle von //= 12 m soll eine hydro- 
elektrische Zentrale mit schnellaufenden Generatoren 
(/j ^= 500) und direkter Kuppelung projektiert werden 

Es ist die erforderliche Laufradgruppe zu be- 
stimmen. 

Unter den Angaben 

Q = 2 cbm, //= 12 m, /i = 500 

« I V 500y2 .^^ 

folgt Hq = —^ — ^- = 109. 

yT2» 

Es ist daher unbedingt ein Schnelläufer mit 
großem Wasserverbrauch vorzusehen. 
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Vielfach ist heute schon in der Industrie sowie 
auch in der Literatur der Begriff der „spezifischen 
Drehzahl" im Gebrauche. (VgL Seite 7.) Darunter 
ist nach dem Vorgange Prof. Dr. Camerers die 
Drehzahl jenes Laufrades zu verstehen, welches bei 
1 m Gefälle eine PSe leistet. Dies setzt aber voraus, 
daß der effektive Wirkungsgrad einer Turbinenanlage 
ebenfalls bekannt ist. 

Wird aber schon die nachherige Bestimmung 
desselben bei Anlagen von größerer Leistung durch 
Auftreten unvermeidlicher Fehlerquellen erschwert, 
so ist noch mehr eine vorherige Annahme desselben 
auf eine Schätzung innerhalb ziemlich weiter Grenzen 
angewiesen, die selbst wieder von der Güte des 
Materials, von der Genauigkeit in der Herstellung usw. 
abhängig sind. Es wurde daher von der Einführung 
der spezifischen Drehzahl abgesehen und an dessen 
Stelle die erwähnte Einheitsdrehzahl festgesetzt, 
welche schon ihrer Bedeutung zufolge jenen zufälligen 
Schwankungen nicht unterworfen ist. 

Übrigens unterliegt es keinen Schwierigkeiten, 
den Zusammenhang dieser beiden Begriffe auch 
rechnerisch festzusetzen. Nach bekannter Formel 
ergibt sich die effektive Leistung einer Turbine zu: 

N.= 1000; (>// . . . •. . 20. 

/D 

Setzt man in Gleichung 20 A^^ := 1 und //= I, 
so erhält man jene Wassermenge Qg, welche bei 
einem Gefälle von 1 m einer Leistung von I PSe ent- 
spricht. Dieselbe ist daher 

^"= 1ÖÖÖ7 ^^" 

Setzt man den für Qs erhaltenen Wert in 
Gleichung 17 ein, so ergibt sich die spezifische 

Kaplan, Schaufelformen. 8 
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Drehzahl rtg unter Berücksichtigung, daß auch hier 
wegen //= 1 die Umlaufgeschwindigkeit Ve in v^^* über- 
geht, zu 

n>g : • • • £i£*m 

Durch Vereinigung der Gleichungen 17a und 22 
erhält man dann schließlich 



//c = /Zn . = /Zft 1/ '- . . . 23. 

-,/ 3 r 3 



r 4. lOi? 

Nimmt man für alle Laufradgruppen einen durch- 
schnittlichen effektiven Wirkungsgrad von ij = 0,75 
an^), so wird nach Gleichung 23 

ns^ nQfTÖ= SylbriQ 24. 

Falls daher die Einheitsdrehzahl bekannt ist, so läßt 
sich die mittlere spez. Drehzahl durch Multiplikation 
der ersteren mit dem Faktor 3,16 leicht finden. 

Damit sind jene Gesichtspunkte festgelegt, welche 
die Zugehörigkeit des Laufrades zu einer der vier 
Gruppen bedingen, und es kann nun daran geschritten 
werden, der gewählten Laufradgruppe durch weitere 
rechnerische und zeichnerische Ausgestaltung eine 
rationelle, praktische Verwendbarkeit zu sichern. 



1) Es vereinfacht sich dadurch auch die Formel für die effektive Leistung 
und geht in die im Gedächtnis leicht zu behandelnde Näherungsgleichung 

N, = lOQH 20a. 

über, von welcher im weiteren noch mehrfach Gebrauch gemacht wird. 



E. Berechnung und Konstruktion 
der Schnelläufer mit großem Wasser- 
verbrauch. 



L Allgemeine Grandlagen und Aufstellung von 
Zahlentafeln für den praktischen Gebrauch. ^) 

Da der Schnelläufer den aligemeinsten Fall eines 
Laufrades vorstellt, so soll, um bei den anderen Lauf- 
radgruppen unnütze Wiederholungen zu vermeiden, 
eine eingehende Besprechung desselben an erster 
Stelle vorgeführt werden. Schon aus Gleichung 18 
(vgl. vor. Abschnitt) ist ersichtlich, daß derselbe 
überall dort angewendet werden muß, wo die Energie 
großer Wassermengen bei kleinen Gefällen ausgenutzt 
werden soll. Man wird im modernen Turbinenbau 
immer zur direkten Kuppelung der Turbine mit der 
Arbeitsmaschine greifen, um einesteils die höchste 
Energieausnutzung zu erzielen, anderseits eine vom 
wirtschaftlichen Standpunkt als rationell zu be- 

1) Die in diesem Abschnitt wiedergegebenen Erörterungen finden sich in 
gekürzter Form auch in dem Aufsatz des Verfassers : Theoretische Unter- 
suchungen und deren praktische Verwertung zur Bestimmung 
rationeller Schaufelformen fUr Schnelittufer (Z. f. d. g. Turbw., 
Jahrg. 1906, Heft 1-17) 

8» 
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zeichnende Anlage zu schaffen. Nur in den seltensten 
Fällen können örtliche Rücksichten eine direkte Kuppe- 
lung unmöglich machen, und selbst dann noch ist 
die Erzielung hoher Drehzahlen als wirtschaftlicher 
Gewinn anzusehen. 

Das Bestreben, auch bei großen Wassermengen 
und kleinen Gefällshöhen wirtschaftlich günstige 
Drehzahlen zu erhalten, war natürlich schon vor 
Einführung des Schnelläufers vorhanden, und man 
half und hilft sich teilweise auch heute noch dadurch, 
daß man statt des einen großen, zwei oder mehrere 
kleinere Laufräder auf der Turbinenwelle befestigt 
(Zwillings-, Drillingsturbine usw.), wodurch aus be- 
greiflichen Gründen tatsächlich eine beträchtliche Dreh- 
zahlerhöhung erzielt werden kann. Wäre jedoch in 
solchen Fällen noch der Einbau eines Schnelläufer- 
rades möglich gewesen, so wäre dieses schon vom 
ökonomischen Standpunkte, entschieden vorzuziehen, 
da eine Zwei- oder Mehrradturbine zweifellos teurer 
zu stehen kommt, als eine Einradturbine. Dazu 
kommen noch Bedenken praktischer Natur, so vor 
allem der verwickeitere Aufbau der Regulierung 
einer Mehrradturbine, die Schwierigkeit der ratio- 
nellen Überführung des Wassers in das Saugrohr 
u. a. m. 

Schon bei Besprechung der Wahl der Laufrad- 
gruppe (Abschnitt D) wurde gezeigt, daß die Aus- 
bildung eines Schnelläufers die Wahl einer großen 
Radkonstanten und eines kleinen Laufradeintritts- 
winkels bedingt. 

Um einen genauen Einblick in alle damit Bezug 
habenden Bestimmungsgrößen zu ermöglichen, ist 
eine eingehende Besprechung der letzteren unter 
Zugrundelegung bekannter Beziehungen erforderlich. 
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Durch die Gleichungen 9,2 a, 17 und 11 



v. = ]/«^//(l+|^) . . .2a. 

n = : . . . 1 /• 



h 



C__J^!!^_ 11 

Ibffi^e^ 

2a<180 — /? 25. 

ist für jeden Wert des Laufradwinkels ß und, bei ge- 
wählter Radkonstanten, die Größe des Leitradwinkels 
a, der Umlaufgeschwindigkeit Vg sowie auch der Dreh- 
zahl n eindeutig bestimmt. Dabei darf aber der für 
Preßstrahlturbinen allgemein giltigen Bedingung (25) 
nicht vergessen werden, welche besagt, daß die ab- 
solute Eintrittsgeschwindigkeit keinesfalls die Größe 

Ce =i'}j2gH erreichen darf, da sonst auf ein voll- 
ständiges Anfüllen der Laufradkanäle mit strömendem 
Wasser praktisch kaum gerechnet werden kann.^) 

Unter Berücksichtigung der durch Gleichung 1 
(Seite 17) angegebenen Winkelbeziehungen läßt sich 
die Bedingung 25 leicht ableiten. 

Was nun die geforderte Bedingung einer großen 
Radkonstanten anbelangt, so läßt sich diese, wie aus 
Gleichung 11 folgt, einesteils durch Vergrößerung 
von \p und J^ anderseits durch entsprechende Ver- 



*) Durch Ejektionswirkung ist es allerdings möglich, die Geschwindigkeit 
c» noch weiter zu steigern, dieses Prinzip auf Turbinen Übertragen zu wollen, 
erscheint jedoch praktisch wegen der auftretenden enormen Reibungsverluste 
vollkommen aussichtslos. 
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ringerung von y, jm, e und q erreichen. Von diesen 
Größen sind der Verengungskoeffizient des Saugrohr- 
querschnittes durch die Turbinenwelle (</'), sowie das 
Schaufelverengungsverhältnis (g) durch den Schaufel- 
entwurf gegeben, und daher einer willkürlichen Wahl 
nicht fähig; ebenso ist auch der hydraulische Wirkungs- 
grad e durch die Wahl eines bestimmten Austrittsver- 
lustes (vgl. Seite 1 19 u. f. und Seite 132) festgelegt. Es 
ist daher nur der Einfluß von J, y und ^ auf die Rad- 
konstante bzw. auf die Drehzahl zu untersuchen. 

Da nun e auch in der Form geschrieben werden 
kann: £ = (1 — l) (1 — z/), wobei l den durch Stoß 
und Wasserreibung hervorgerufenen Anteil am Gefälls- 
verlust vorstellt, so sieht man, daß mit wachsendem J 

sich auch der Ausdruck — und rnithin die Radkon- 

e 

stante vergrößert. Auch aus Gleichung 17 iolgt un- 
mittelbar, daß große Austrittsverluste eine Drehzahl- 
erhöhung zur Folge haben. 

Dementgegen lehrt aber Gleichung 2a, daß bei stark 
vergrößerten Austrittsverlusten eine Verringerung^) 
der Umlaufgeschwindigkeit eintreten muß, welche nun 
wieder auf die Drehzahl rückwirkt. 



>) wurde man, was allerdings wegen Aufrechterhaltung der Bedingung 
25 praktisch vollkommen ausgeschlossen ist, z/ = 1 wählen, und von jeder 
Saugrohrerweiterung (vgl. Seite 120) absehen, so würde aus U folgen: = 00, 
mitbin für /3 s= 90o aus 9 auch tg a = oo, daher o =: 90o. Da für ^/ = 1 aus 
(2 a) V« = folgt, so muß nach 17 auch n — O sein. Ein Ergebnis, welches, 
sofort verständlich wird, wenn man berücksichtigt, daß bei einem Leitradaus- 
bzw. Laufradeintrittswinkel von 90^ eine Drehung des Rades durch das 
strömende Wasser ausgeschlossen ist. Anderseits ergibt sich aus 17 bzw. 11 
die interessante Tatsache, daß für // = wohl eine endliche Umlaufgeschwindig' 
keit, aber keine Drehbewegung um die Turbinenachse (weil n = 0) erzielt 
werdvQ kann. Auch dieses Ergebnis ist sofort verständlich, wenn berücksichtigt 
wird, daß fUr/I^^O ein unendlich großer Saug- bzw. Laufraddurchmesser 
erforderlich ist. Die Turbinenacbse rückt in die Unendlichkeit; von einer 
Kreisbewegung kann daher nicht mehr gesprochen werden. 
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Da aber, wie aus den angegebenen Gleichungen 
folgt, die Drehzahl in zwei Grenzwerten (J = und 
J =\^ vgl. Anmerkg. 1, Seite 118) Null wird, so ist 
weiter zu schließen, daß sich innerhalb derselben 
für J ein Wert angeben läßt, bei welchem dieselbe 
zu einem Höchstwert wird. Mit Hilfe der Differential- 
rechnung unterliegt es nun keinen Schwierigkeiten, 
diesen Wert von J zu bestimmen. (Vgl. Seite 188) 
Doch hat derselbe keine praktische Bedeutung, weil 
behufs Aufrechterhaltung der Bedingung 25 der Win- 
kel a und mit ihm die Radkonstante C keinesfalls 
über eine gewisse oberste Grenze (C = 0,5) erhöht 
werden darf. Man ist daher gezwungen, bei Anwendung 
höher Austrittsverluste auch die Werte von y und ^i ent- 
sprechend zu vergrößern; da nun aber aus Gleichung 17 
folgt, daß große Werte von y die Drehzahl verkleinern, 
so ist hiemit nachgewiesen, daß eine beliebige Erhöhung 
des Austrittsverlustes keinesfalls, wie in der neueren 
Turbinenliteratur vielfach angegeben wird, nützlich 
ist, sondern die Erzielung hoher Drehzahlen vielmehr 
verhindert. 

Außerdem verlangen hohe Austrittsverluste eine 
starke Erweiterung des Saugrohres nach unten hin. 
Da nun die ersteren im oberen Teile desselben große 
Saugrohrgeschwindigkeiten und mithin ganz beträcht- 
liche Reibungsverluste (vgl. das auf Seite 189 Ge- 
sagte) verursachen, so ist klar, daß einer theoretisch 
beliebig weit getriebenen Saugrohrerweiterung prak- 
tisch bald eine Grenze gesetzt ist. 

Durch Aufeinanderschichtung einer unendlichen 
Schar von beliebig kleinen Parallelopipeden werden 
dem entstehenden Aggregat noch lange nicht jene 
physikalischen Eigenschaften verliehen, wie sie eine 
Flüssigkeit tatsächlich besitzt. Bei einer wirklichen 
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«^Flüssigkeit^ sind vielmehr die einzelnen Wasser- 
elemente durch Reibungswiderstände und Kohäsions- 
kräfte mit einander verkettet und folgen daher kei- 
nesfalls jenen Bahnen, wie sie die reine Theorie ohne 
Berücksichtigung dieser Kräfte vorschreibt 

In dieser Hinsicht wurden von Dipl.-Ing. Bän- 
ninger sehr interessante Versuche an konischen Dü- 
sen veröffentlicht ^), aus welchen unzweifelhaft hervor- 
geht, daß der Nutzeffekt solcher Düsen nicht nur 
von der Größe der Durchflußgeschwindigkeit 
im engsten Düsenquerschnitt, sondern auch von der 
pro Längeneinheit vorhandenen Düsenerwei- 
terung in ganz erheblichem Maße abhängig ist 
Große Düsengeschwindigkeiten und starke Düsen- 
erweiterungen verschlechtern den Wirkungsgrad 
dermaßen, daß ihre praktische Verwendbarkeit aus- 
geschlossen ist Aus den erwähnten Versuchen be- 
rechnet sich der günstigste Nutzeffekt bei einer Neigung 
der Düsenbegrenzungen von rund 6® — ein Wert, der 
auch mit den von hervorragenden Turbinenfabriken 
bei Saugrohrerweiterungen als Höchstwert angegebe- 
nen vollauf übereinstimmt 

Daß der Geschwindigkeitsabfall bei solch ge- 
ringer Neigung der Saugrohrbegrenzungen bei kur- 
zen Saugrohren unerheblich und auch bei langen 
Saugrohren praktisch von keiner großen Bedeutung 
sein kann, ist daher leicht einzusehen. Außerdem 
zwingen gerade die Betriebsverhältnisse bei Schnell- 
läufern zur Anwendung kurzer Saugrohre, da diese 
Laufradgruppe, wie schon erwähnt, hauptsächlich bei 
geringen Gefällshöhen und großen Wassermengen 
Verwendung findet. Man kann zwar allerdings durch 



Z. f. d. ges. Turbw,, Jahrg. 1906, Seite 12 bis 14. 
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Einbau von Betonkrümmern die Saugrohrlänge ent- 
sprechend vergrößern, doch ist dabei zu berücksich- 
tigen, daß in den ersteren Krümmungswiderstände 
auftreten, welche neuerdings Ursache von Energie^ 
Verlusten bilden. Außerdem ist aus örtlichen und 
wirtschaftlichen Gründen der Einbau solcher Beton- 
krümmer nicht immer durchführbar. 

Eine genaue rechnerische Verfolgung aller dieser 
Einflüsse setzt aber einen bestimmten Sonderfall vor- 
aus, und selbst dann noch müssen die erhaltenen 
Ergebnisse für den praktischen Gebrauch mit großer 
Vorsicht aufgefaßt werden. 

Am sichersten dürften solche Fragen durch prak- 
tische Versuche zu lösen sein, wie dies von Bän- 
ninger erfolgreich in Angriff genommen wurde. 

Es wurde daher, teils mit Rücksicht auf die er- 
wähnten Versuchsergebnisse von Bänninger, teils 
auch aus den hier angegebenen Gründen sowohl an 
dieser Stelle, als auch in der Folge von dem Einfluß 
der Saugrohrerweiterung auf die Ermittlung der Be- 
stimmungsgrößen abgesehen und als Austrittsver- 
verlust J jener Bruchteil des Gefälles angesehen, 
welcher zur Erzeugung der im oberen Saugrohrquer- 
schnitt vorhandenen Saugrohrgeschwindigkeit c» ver- 
wendet wird. Die im Abschnitt K durchgeführte Prü- 
fung von Bremsproben zeigt tatsächlich, daß die unter 
dieser Annahme erhaltenen Ergebnisse mit den prak- 
tischen Erfahrungen in guter Übereinstimmung stehen. 

Da aber aus Gleichung 1 1 folgt, daß auch durch 
entsprechende Verringerung von y und ^t* eine Ver- 
größerung der Radkonstanten eintritt, so ist die Be- 
schreitung dieses Weges um so vorteilhafter, als sich 
auch aus Gleichung 17 unmittelbar ergibt, daß eine 
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Verkleinerung von y eine weitere Drehzahlerhöhung 
des Laufrades zur Folge hat. 

Wenn auch die Werte von ^ und f/% wie schon 
erwähnt, eine willkürliche Wahl überhaupt nicht zu- 
lassen, so ist es dennoch interessant, die Beeinflus- 
sung der Drehzahl durch dieselben kennen zu lernen. 

Man ersieht aus den Gleichungen 11 und 17, 
daß sich die Drehzahl des Laufrades um so mehr ver- 
größert, je kleiner unter sonst gleichen Verhältnissen 
das Schaufelverengungsverhältnis q und je größer 
1/' — d. h. je geringer die Saugrohrquerschnittsver- 
engung durch die Turbinenwelle ausfällt. 

Stellt man die gewonnenen Ergebnisse kurz zu- 
sammen, so lassen sich folgende Hauptleitsätze auf- 
stellen, welche zur Erzielung der höchsten Drehzahlen 
für Schnelläufer zu beachten sind. 

1. DerLaufradeintrittswinkel muß so klein 
gewählt werden, als es die rationelle 
Ausbildung der Schaufelfläche, sowie 
jene der Regulierung überhaupt zuläßt. 

2. Der Laufraddurchmesser ist gegenüber 
dem Saugrohrdurchmesser so stark als 
möglich zu verkleinern. 

3. Die Einlaufbreite ist gering zu wählen. 

4. Die Austrittsverluste sind in mäßigen 
Grenzen zu steigern und sollen, wie 
dies aus den später angegebenen 
Zahlentafeln hervorgeht, eine oberste 
Grenze von z/ = 0,15 nur in Ausnahms- 
fällen überschreiten, 

5. Ein kleines Schaufelverengungsver- 
hältnis sowie eine geringe Saugrohr- 
verengung durch die Turbinenwelle 
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vergrößert unter sonst gleichen Ver- 
hältnissen die Drehzahl. 

Die Einführung bestimmter Werte für y und u 
in die auf Seite 117 angegebenen Formeln gestattet 
nun, sog. normale Turbinentypen zu entwerfen, 
wie solche von jeder rationell arbeitenden Fabrik an- 
zustreben sind. Bei der Wichtigkeit solcher Normal- 
konstruktionen für den praktisch tätigen Turbinen- 
ingenieur mögen hier nach den angegebenen Formeln 
ausgearbeitete Zahlentafeln Platz finden, die auch 
sonst noch eine Reihe von Schlüssen ermöglichen, 
welche für die weitere Formgebung der Schaufelfläche 
von Wichtigkeit sind. 

Da die Werte von ,% y, /i und J dem Ermessen 
des Konstrukteurs anheimgestellt sind, wurde für u 
der Reihe nach die Werte ^2» Vs» V4 ""^ Vö gewählt, 
entsprechend einer Einlaufsbreite von 

5 4 3 2 

Ebenso wurde y geändert von 

V 10/ 10/ hie 10/ 

/ /l3 • • • /14 "*^ /l5* 

Außerdem wurden dem Laufradwinkel ß ver- 
schiedene Werte beigelegt, welche bei ß = 40® be- 
ginnend mit einem Größtwerte desselben von /i=:80^ 
abschließen. Schließlich wurde auch der Möglichkeit 
einer Veränderung des Austrittsverlustes innerhalb 
weiter Grenzen Rechnung getragen und die durch 
dieselbe bedingten Winkel, Geschwindigkeits- und 
Drehzahländerungen bei Austrittsverlusten von J ■— 
0,1 ... 0,15 bis 0,2 eingetragen. 

Von einer Änderung der Werte für e/' und q 
wurde der Übersichtlichkeit halber abgesehen und 
allen Laufradgruppen das gleiche Schaufelver- 
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Schnelläufern mit großem Wasserverbrauch, 
V^ = 0,98, ^ = 0,93. 
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engungsverhältnis g = 0,93 (Schaufeln aus Gußeisen) 
und die gleiche Saugrohrverengung von ifi = 0,98 
als konstante Mittelwerte beigelegt. 

In der ZahlentafeP) II sind die Leitradwinkel a, 
die auf 1 m Gefälle bezogene Umlaufgeschwindigkeit 

-j^ und die Einheitsdrehzahl n^ angegeben. 

Man ersieht aus diesen vor allem die Tatsache, 
daß durch geringe Werte von ß, in und y tatsächlich 
ein ganz erhebliches Anwachsen der Umlaufgeschwin- 
digkeit und der Drehzahl erzielt werden kann. Aller- 
dings verlangen solche Laufräder große Leitradaus- 
trittswinkel, wodurch die rationelle Ausbildung der 
Regulierung immer schwieriger wird; doch lassen 
sich, wie neuere Ausführungen zeigen, bei richtiger 
Anordnung des Leitschaufeldrehbolzens und ent- 
sprechend vermehrter Leitschaufelzahl (vgl. Seite 255) 
auch bei geringer Beaufschlagung noch befriedigende 
Ergebnisse erzielen. Jedenfalls kann jedoch der 
heute noch vielfach gebräuchliche Maximalwert von 
// = 65 — 75® ganz wesentlich unterschritten werden. 

Ein weiterer, bei den derzeit gebauten Lauf- 
rädern vorhandener Übelstand, welcher der Erzielung 
hoher Drehzahlen hinderlich im Wege steht, ist die 
Wahl einer viel zu groß gehaltenen Einlaufbreite, 
was sich aus der Zahlentafel sofort erkennen läßt. 

Man ersieht aus den letzteren beispielsweise, 
daß für ß = 10\ y = ^%, h = % nur eine Einheits- 
drehzahl von n^ = 83 erreicht werden kann. Wählt 
man dagegen bei dem gleichen Austrittsverlust von 
J = Q,\ für /?-=50^ y = % und ^i = ^Uy so erhöht 
sich die Einheitsdrehzahl auf n^ = 117. Allerdings 

*) Die Zahlenwerte wurden mittels des Rechenschiebers berechnet. 



ist die zeJchr»erische Darsleiiiir.g esner scwohcn 
Scdiaiikrliläcbe nAch den bisher gebräuchlichen 
Methoden bei gickhzeiLger Berücksichngung einer 
möglichst sanh veiizmienden räumlichen Krümmung 
derselben kaum durchführbar, und dies durite wohl 
hauptsächlich der Grund sein, weshalb man Lauf- 
rader mit den angegebenen Bestimmungsgroßen nur 
vereinzelt vorfindeL 

Der schon auf Seite 119 erwähnte Nachteil einer 
allzustark getriebenen Erhöhung des Austrittsverlustes 
kommt in der Zahlentaiel 11 zum klaren Ausdruck. 
Die auf Seite 117 aufgestellte Bedingung 25 kann 
selbst bei einem Austrittsverlust von J =^ 0,1 bei ii 
= ^^, 7 = **^5 und von ß=70^ an auch bei ;»= ^•i^ 
nicht mehr aufrechterhalten werden. Wird der Aus- 
trittsverlust noch weiter auf ^ = 0,15 bzw. .7=^0,2 
gesteigert (vgl. Zahlentafel 11), so sind nur mehr die 
Werte von // = ^i^ und « ^^ ^ s zulässig, wobei jedoch 
große Laufraderweiterungen unstatthaft sind. Bevor 
auf eine weitere Besprechung der Schaufeifläche ein- 
gegangen werden kann, sollen noch drei interessante 
Ergebnisse eingefügt werden, welche sich aus der 
Zahlentafel ermitteln lassen. 

Trägt man nämlich, wie Fig. 20 S. 128 zeigt auf der 
Abszissenachse OX den im Gradmaße angegebenen 
Winkelwert von ß in einem beliebigen Längenmaß« 
Stabe auf und ebenso auf der Ordinatenachse O Y den 
in den Zahlentafeln ausgerechneten Wert von «, so 
erhält man für ein bestimmtes y und .« eine Kurve, 
welche den in Fig. 20 eingetragenen Verlauf nimmt 
Legt man nun sowohl y als ^i verschiedene Werte 
bei, so erhält man die in Fig. 20 dargestellte Kurven- 
schar, welche zwischen den Grenzen ß — 50^^ bis 
/5 = 90® einen fast vollständig linearen Verlauf zeigt 
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Es kann daher mit großer Annäherung der zwischen 
den angegebenen Grenzen^) liegende Kurvenast als 
gerade Linie aufgefaßt werden. Für einen der ge- 



fll-4<5* 




30 ^0 50 60 70 80 90 

Fig. 20. Schaubild der Winkelbeziehungen. 

zeichneten Spezialfälle — etwa für ^w =^ und y = — 
— würde sich durch Einführung der Werte 

^"Mai = 41010' =41,160 

^"M «., = 33030' = 33,50 

als analytischer Ausdruck für die Gleichung der 
durch diese zwei Punkte hindurchgelegten Geraden 
ergeben : 



*) Der Übersichtlichkeit halber wurden die Grenzen von ß und y ent- 
sprechend erweitert. Mithin erscheinen auch die Normalläufer für großen 
und kleinen Wasserverbrauch in diese Untersuchung einbezogen. 



c — c^ = ^ ^ I i — y. » coer 

- « ^» » — 

^3 — 41.]t^ . .. 

e 4]-.^ = —r^ —^ 15 Ä'« 

14 1 ^j ^ 

und nach €rzs^rtc^tr.5sr Rei-:ki?n: 

c= — -iLl^iZi — ä'.Td 

Setzt rz2n der Reihe nach: 

;?= 5»>' t*>' 7«:»' ^»' ^>'' 

so ergibt s5ch ans dieser Cieichung: 

c = 41.16' 3iS^^' 37J>I' 55,45* 553* 
oder die Dezimal^^rade in Min-jten ausgedrückt: 

e = 4l'lM' 3S 14 57« 12' 55- 2o' 55*50* 

während die Zahientafeln folgende Werte ergeben: 
c = 4l 10' 3S 4iJ' 37» 55 KV 55*5cV 

Wie man sieht« ist der durch Benutzung obiger 
Gleichung, welche natürlich nur einen ganz empiri- 
sehen Charakter hat begangene Fehler gegenüber der 
genauen Formel 9 (Seite 22) verschwindend klein« und 
es empfiehlt sich daher ihre Anwendung überall dort, 
wo die Winkelwerte innerhalb der angegebenen Gren- 
zen liegen. So gelingt es dadurch, auf einfache 
Weise solche Zwischenwerte von a bzw. fi aufzustellen^ 
welche in den angegebenen Zahlentafeln nicht ent- 
halten sind. Zeichnet man für einen anderen Wort 
von y bzw. u neue Kurven, so zeigen, wie schon er- 
wähnt, auch diese innerhalb der angegebenen Grenzen 
den hier näher besprochenen linearen Verlauf, so daß 
ganz allgemein geschrieben werden kann: 

a = — aß + b 
unter a und b konstante Größen verstanden, welche 
sich durch Annahme von y und /a in der für einen 
Sonderfall gezeigten Weise bestimmen lassen. 

Kaplan, Schaulelformen. 9 
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Eine weitere Beziehung besteht, wie aus der 
Zahlentaiel hervorgeht, zwischen dem Winkel ß und 
der Einheitsdrehzahl n^. Trägt man sich wieder in 
der erwähnten Weise auf der Abszissenachse den 
Winkel ß, auf der Ordinatenachse die den ent- 
sprechenden Winkelwerten einer Laufradserie zu- 
kommenden Einheitsdrehzahlen auf (Fig. 21), so kann 
auch hier für praktische Zwecke genügend genau 
von einem linearen Verlauf der Kurve der Drehzahlen 



n. 




ko* 50' 



60' 



■\p* SC 



I Fig. 21. Darstellung der «o-Kurven. 



gesprochen werden. Man könnte so, wie früher, ge- 
zeigt, die Gleichung der Geraden aufstellen und mit- 
hin für jeden beliebigen Wert von y, fx und J bei 
angenommenen Laufradeintrittswinkel die zugehörigen 
Einheitsdrehzahlen bestimmen und ist dadurch einer 
zeitraubenden Benutzung der auf Seite 117 ange- 
gebenen Formeln enthoben. 

Da eingangs gezeigt wurde, daß auch a und ß 
zueinander in angenähert linearen Beziehungen stehen, 
so folgt unmittelbar, daß diese auch in bezug auf 
die Einheitsdrehzahl und den Leitradaustrittswinkel 
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vorhanden sein müssen, wovon man sich übrigens 
leicht durch eine ähnliche zeichnerische Darstellung 
überzeugen kann. 

Ein weiteres, die Beurteilung der Regulieriähig* 
keit des Laufrades bestimmendes Ergebnis läßt sich 
aus den in der Zahlentafel II angegebenen Werten 
für die Umlaufgeschwindigkeit ableiten. 

. In Zahlentafel III wurden für ein konstantes y^ fi 
und ß bei verschieden groß gewählten Austrittsver- 
lusten die zugehörigen Umlaufgeschwindigkeiten und 

Zahlentafel III. 
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Drehzahlen auf ein Meter Laufraddurchmesser be- 
zogen sowie auch die entsprechenden Leitradwinkel a 
eingetragen. 

Man ersieht, daß sich die Drehzahl eines und 
desselben Laufrades selbst bei doppelt so groß 
gewähltem Austrittsverluste nur um weniges geändert 
hat. Was für die in der Zahlentafel für ß, y und u 
angenommenen Werte gezeigt wurde, läßt sich auch 
für andere Werte nachweisen. Weiter folgt aber aus 
HI,, daß mit der Abnahme der Austrittsverluste auch 
der Leitradaustrittswinkel beträchtlich verringert wer- 
den muß, — soll der stoßfreie Wassereintritt auch 



9» 
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bei geringer Beaufschlagung aufrechterhalten bleiben. 
Es ist daher ein Irrtum, wenn, wie es vielfach in der 
Literatur geschieht, die bei geringer Beaufschlagung 
auftretende Verkleinerung des Leitradwinkels als ein 
Fehler der Finkschen Drehschaufelregulierung hin* 
gestellt wird. Vielmehr sind gerade durch diese 
Winkelverkleinernng die bei geringer Beaufschlagung 
erzielbaren guten Wirkungsgrade erst verständlich. 

IL Berechnungsvorgang zur Ermittlung der 
Bestiitimungsgrößen von Schnelläufern mit großem 

Wasserverbrauch. 

Wie schon erwähnt, sind sowohl die Wasser- 
menge Qy als auch die Gefällshöhe H für den Ent- 
wurf des Projektes einer Turbinenanlage als gegeben 
anzusehen. Was die Drehzahl anbelangt, so kann 
entweder die Forderung aufgestellt werden, daß die- 
selbe eine vorher genau festgesetzte Größe haben 
muß, oder es ist dem Konstrukteur die Wahl der- 
selben innerhalb gewisser Grenzen freigestellt. Im 
letzteren Falle wird er sich vorteilhaft nach vorhan- 
denen Schaufelmodellen zu richten haben und die 
Drehzahl der Turbinenwelle den vorliegenden Ver- 
hältnissen entsprechend ausbilden. 

Da jedoch dem ersterwähnten Fall einer vorher 
festgesetzten Drehzahl in der modernen Praxis die 
größere Bedeutung zukommt, so ist eine ausführliche 
Behandlung desselben erforderlich. 

Vor allem ist eine Wahl für die Größe der Saug- 
rohrgeschwindigkeit im oberen Saugrohrquerschnitt 
zu treffen. Wie aus den bisherigen Ableitungen her- 
vorgeht, bildet die Größe derselben nicht nur einen 
Maßstab für die Beurteilung des Nutzeffektes einer 
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Anlage, sondern auch einen Gradmesser zur Ermitt- 
lung der Kosten derselben. 

Große Saugrohrgeschwindigkeiten gestatten kleine 
Saugrohr- und Raddurchmesser, verringern aber ander- 
seits den Nutzeffekt derselben.^) Es sind daher für 
jeden Sonderfall genaue Erwägungen anzustellen, 
wobei Studien über die verfügbare Wasserkraft, den 
erforderlichen Nutzeffekt, der Art des Betriebes an- 
zustellen und nicht zuletzt auch die Kaufkraft des 
Bestellers in Erwägung zu ziehen sind. 

Im allgemeinen erscheint es aber vorteilhaft, dem 
Schnelläufer den größten Austrittsverlust unter den 
übrigen Laufradgruppen zuzuschreiben und denselben 
im Mittel etwa mit ^ = 0,07 — 0,1 festzusetzen. Mit- 
hin ist auch die Saugrohrgeschwindigkeit 



c\=ij'2gH 26. 

bekannt, woraus die Größe des angenäherten Saug- 
rohrdurchmessers 2) nach Gleichung 16 (Seite 108) 
bestimmt werden kann zu 



' xl>'7nlj'2eH ' 1'' 



'^ . . 16. 



Da der Verengungskoeffizient i/'' noch nicht 
genau bekannt ist, so muß derselbe vorderhand 
schätzungsweise gewählt werden. Für den ersten 
Entwurf ist derselbe bei Schnelläufern im Mittel mit 
i//' = 0,98 einzuführen.^) Da nun der Laufraddurch- 
messer mit dem Saugrohrdurchmesser durch die Be-^ 

1) V^fl. das auf Seite 119 Über die Saugrohrerweiterung Gesagte. 

*) Die mit einem Strich (««', ^f', D/, Di', \p') versehenen Bestimmungs- 
größen stellen eine vorläufige Annahme vor, deren Brauchbarkeit erst der 
folgende Rechnungsgang erweisen wird. 

*) Es kommen auch praktische Ausführungen vor, bei welchen von 
einem Einbau der Welle ins Saugrohr abgesehen wird. In solchen Fällen 
ist t^/ = 1 zu setzen. 
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Ziehung D^^=^y Ds in Verbindung gebracht wurde, 
so ist bei gewähltem / auch der Laufraddurchmesser 

gegeben. • 

Was nun die Wahl von y anbelangt, so lehrt 
schon Gleichung 17 (Seite 117), daß hohe Drehzahlen 
kleine Werte für y erfordern. Werden daher solche 
gefordert, so sind schon im vorhinein kleine Werte 
(y = 10^^^ bis ^%) festzusetzen^), weil dadurch kleine 
Laufradeintrittswinkel vermieden und mithin die 
rationelle Ausbildung der Schaufelfläche sowie der 
Regulierung erleichtert wird. 

Es wird sich jedoch im allgemeinen zeigen, daß 
sich durch die Wahl eines der in der Zahlentafel II 
angegebenen Werte für / kein abgerundetes Maß für 
den Laufraddurchmesser ergibt. Letztere Forderung 
ist aber — und auch mit Recht — aus konstruktiven 
und praktischen Rücksichten sehr erwünscht. Dies 
kann nun dadurch erreicht werden, daß der durch 
den angenommenen Wert von y in mm ausgedrückte 
Laufraddurchmesser D^ auf das nächste etwa durch 
50 oder 100 teilbare Maß abgerundet (D^ wird. Mit- 
hin erhält man auch für den Saugrohrdurchmesser 
ein neues von dem ursprünglich berechneten etwas 
abweichendes Maß (D^ und dieses kann nun benutzt 
werden, um den in Gleichung 16 gewählten Wert 
von (//' auf seine Richtigkeit zu prüfen. 

Nach der auf Seite 25 angegebenen Gleichung 
ist die dem Wasser gebotene Saugrohrquerschnitt- 
fläche gegeben durch 

^^~ 4 ~ 4 4 

daraus folgt 

-^^'-^ 27. 



») Vgl. Anmerkung 1, Seite 109. 
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Unter d den Wellendurchmesser am oberen Saug- 
rohrende verstanden. 

Nach der in Anmerkung 1, Seite 114 angegebenen 

Näherungsformel 

Ne =^ 10 QH 20a. 

ist der Wellendurchmesser bestimmt durch ^) 



= 140i/-^ 



Mithin ist durch Gleichung 27 eine Kontrolle über 
die richtig getroffene Wahl von ip leicht durchzuführen. 
Sollten sich größere Abweichungen zeigen, so ist der 
Rechnungsgang mit dem aus Gleichung 27 ermittelten 
Werte von xff zu wiederholen. 

Die Abrundung der Werte von Di bzw. Dg auf 
Dl bzw. Ds hat auch eine Änderung der Saugrohr- 
geschwindigkeit zur Folge, welche sich aus der Be- 

ip-~^ — Cs = Q 

^" .- ^<? 28 

Ip Ds^ 7C 

bestimmen läßt. 

Aus Gleichung 26 folgt dann weiter 

^ = At ..... 26a. 
2g/i 

woraus sich die Größe des tatsächlich vorhandenen 
Austrittsverlustes bestimmt. Auch hier wäre bei 
größerem Unterschied zwischen J und J' eine Nach- 
rechnung unter zu Grundelegung des neuen Wertes 
für J erforderlich. 



1) Die Anwendbarkeit dieser Formel setzt jedoch normale Lagerung der 
Turbinenwelle voraus. Bei vorzüglichem Material (Stahl) und entsprechender 
Lagerung kann der Faktor 140 bis au! 120 verringert werden. 
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Durch Umformung der Gleichung 2 a (Seite 17) 
findet man egHtga 

Nach Seite 23 Anmerkung 1 folgt aber ebenfalls 

*"' iaß^ ^^^g" 9b 

^'^ tg2a— 2C • • • • ^"'• 

Mithin ergibt sich durch Verbindung beider Gleichungen 
nach entsprechender Vereinfachung 



tga= v^y 



2C 



egH 

Setzt man in dieser Gleichung der Einfachheit 
halber rö~n 

r eg 
so ergibt sich schließlich 

{ga=^ 30. 

Bestimmt man daher die Größe der Konstanten 
K, so ist, da Ve aus der bekannten Beziehung 

D^Tt n 
"• = -60- 
berechnet werden kann, durch Gleichung 30 der Leit- 
radwinkel a ohne weiteren Versuchsrechnungen ein- 
deutig bestimmt. 

Was nun die Größe von K anbelangt, so folgt 
aus Gleichung 11 (Seite 117) 

c - ^^ u 

16 'f fl^B^ 

daher ist auch ^^ J 2 1/'^^ 

löfi^/iu^fi^ 



a: 



=/ 



oder, nach entsprechender Reduktion, 

0,1 1277 V'V^ 



/\ ■ ■ " ■ ty m m . • . Ol» 
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Von den in Gleichung 31 angegebenen Werten 
läßt nur mehr ju eine freie Wahl zu. Wie schon im 
Abschnitt E gezeigt wurde, hat eine Verkleinerung 
von fi eine Zunahme der Drehzahl zur Folge. Man 
wird daher aus den gleichen Gründen, wie auf Seite 121 
angegeben, für hohe Drehzahlen kleine Werte von fi 
(etwa /w = V8 — V4) festsetzen. Durch die Wahl von ju 
ist auch K und mithin aus Gleichung 29 oder 9b auch 
ß eindeutig bestimmt. 

Da nun ^1 innerhalb der praktisch brauchbaren 
Grenzen (u = V2 — V4) ^^^^ jeden beliebigen Zwischen- 
wert annehmen kann und ebenso auch y innerhalb 
weiter Grenzen frei wählbar ist, so ist ohne weiteres 
klar, daß im allgemeinen unendlich viele Laufradtypen 
bei gleichem Q H und n den aufgestellten theoretischen 
Bedingungen genügen. Es muß nun der konstruktiven 
Durchbildung überlassen bleiben, aus dieser beliebig 
großen Schar von Laufrädern jene herauszugreifen, 
welche auch den praktischen Anforderungen, welche 
an eine rationelle Schaufelform zu stellen sind, 
Genüge leisten.^) 

Bekanntlich ist es im praktischen Turbinenbau 
üblich, den Durchfluß des Wassers durch das Lauf- 
rad so zu bemessen, daß dasselbe im Bedarfsfalle 
noch eine größere Wassermenge — im Höchstwerte 
von % Q — wenn auch mit geringerem Wirkungs- 
grade, verarbeiten kann, um in Zeiten eines Wasser- 
überflusses eine Steigerung der Leistung zu er- 
möglichen.2) 



>) Diesbezügliche Angaben finden sich im Abschnitt E V. 

*) Vielfach findet sich noch in der Literatur die Ansicht vertreten, daß 
die Bestimmungsgrößen des Laufrades ffir Qx = *UQ zu ermitteln seien. Dies 
ist entschieden unrichtig und fuhrt auf zu Icleine Laufradabmessungen, welche 
die Verarbeitung einer die normale Beaufschlagung übersteigenden Wasser- 
menge anmöglich machen. 
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Dies erfordert daher noch eine Ergänzung des 
bisher aufgestellten Rechnungsganges , welche sich 
aus folgender Betrachtung ergibt. 

Bezeichnet Q^ jene Wassermenge, welche das 
Laufrad im Höchstfalle verarbeiten kann, so kann 
dieselbe nach den durch obigem Rechnungsgang fest- 
gelegten Saugrohrquerschnitt nur mit einer erhöhten 
Saugrohrgeschwindigkeit Cs^ hindurchfließen, welche 
aus Gleichung 28a berechnet werden kann zu 

Cs. = — ; — r\ o 28 a. 

Der Austrittsverlust bestimmt sich wie früher aus 

A^^ ..... 26b. 

Es geht mithin auch € über in 

die neue Konstante Ki wird 

_ 0,1127>/'M 

M\ 1 T . . . . Ol cl. 

und daher tgcft=:= — ^-- 30a. 

Der aus Gleichung 30a berechenbare Winkelwert 
stellt daher jenen Leitradaustrittswinkel vor, welchen die 
drehbaren Leitschaufeln bei ganz geöffnetem Leit- 
apparat bilden müssen. 

Aus Gleichung 29 bzw. 9 b folgt weiter, daß die 
neuen Werte für J\ e' und a' im allgemeinen auch 
eine Änderung des Winkels ß hervorbringen müssen. 
Dieselbe darf jedoch keinesfalls vorgenommen 
werden, weil sich ja sonst der verlangte stoßfreie 
Wassereintritt bei der maximalen Wassermenge ()i 
und nicht, wie vorausgesetzt, bei der normal zur 
Verfügung stehenden Wassermenge (Beinstellen würde. 
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Durch Anordnung der drehbaren Leitschaufebi mird 
jedoch erracht. daß eine Drosselung der Wasser- 
zuhihr mit einer Verkleinerung des Leitradaustritts» 
winkeis bei gleichzeitiger Verringerung der lichten 
Leitradaustrittsweiten verbunden ist, so daß beim 
Durchflusse von Q bei richtiger Anordnung der Dreh- 
bolzen wieder jener Leitradaustrittswinkel vorhanden 
ist, welcher mit dem eingangs berechneten Laufrad- 
winkel einen stoßfreien Eintritt in das Lauhad und 
mithin bei der normalen Beaufschlagung Q den 
höchsten Wirkungsgrad gewährleistet 

Anderseits folgt aber bei Belassung des für 
die Normalwassermenge Q berechneten Laufrad- 
winkels i unmittelbar, daß in dem Sonderiall eines 
Schnelläufers bei jeder Veränderung der nor- 
malen Beaufschlagungsmenge ein mit Wirbel- 
bildungen verbundener Stoß des Wassers gegen die 
Schaufelfläche unvermeidlich ist und mithin jedes 
Abweichen von derselben notwendig mit Wirkungs- 
gradverlusten verbunden sein muß, wie es auch die 
Erfahrung bestätigt. Den gleichen Störungen ist 
auch der Wasseraustritt aus dem Laufrade bei jedem 
Abweichen von der Normalwassermenge unterworfen, 
da ja die Größe der letzteren der Bestimmung der 
Austrittswinkel zugrunde gelegt wurde. Da diese 
Störungen auch Geschwindigkeitsveriuste zur Folge 
haben, wird die Turbine bei ganz geöffnetem Leit- 
apparat die angenommene Höchstwassermenge nicht 
verarbeiten können, was jedoch, da eine besondere 
Vorschrift über die Größe derselben nicht gebräuch- 
lich, für die Praxis von untergeordnetem Belange ist.^ 

1) Eine theoretische Behandlung der auftretenden Energieverluste ist 
wohl möglich (vgl. Pfarr, die Turbinen): doch ist, wie Prof. Pfarr eben- 
dort bemerkt, die Notwendigkeit einer praktischen Prüfung nicht von der 
Hand zu weisen. 
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Ist schließlich die einzuhaltende Drehzahl nicht 
strenge vorgeschrieben, so wird sich immer ein 
Drehzahlbereich angeben lassen, innerhalb welchem 
die wirtschaftlich günstigsten Betriebsergebnisse zu 
erwarten sind. In diesem Sonderfall wird man sich 
vorteilhaft nach vorhandenen Laufradmodellen richten 
oder dem angegebenen Berechnungsvorgang eine 
nach den erwähnten Gesichtspunkten bestimmte Dreh- 
zahl zugrunde legen. 

III. Ermittlung der Bestimmungsgrößen eines Schnell- 
läufers mit Hilfe der angegebenen Zahlentafeln. 

Handelt es sich um einen vorläufigen Entwurf 
oder stehen die in den Zahlentafeln angegebenen Werte 
für iff, Q und J mit den für den vorliegenden Fall 
als brauchbar erkannten Annahmen im Einklang, so 
lassen sich die übrigen Bestimmungsgrößen mit Hilfe 
der in diesen angegebenen Werte der Einheitsdreh- 
zahlen leicht ermitteln. Der dabei einzuhaltende Vor- 
gang ist kurz folgender: 

Gegeben ist Q, H und /i. Man bestimme nach 
Formel 19, Seite 110 die Einheitsdrehzahl /Iq aus: 

«o = # 19. 

und sucht dieselbe in der Spalte „nQ^" der Zahlen- 
tafel auf. Man erhält dadurch sämtliche Bestimmungs- 
größen a, ßy y, f,ty J und Ve des Laufrades. Sollte die 
berechnete Einheitsdrehzahl in der Zahlentafel nicht un- 
mittelbar angegeben sein, so bediene man sich der auf 
Seite 130 bzw. 148 dargestellten Hilfskonstruktion, 
welche die Ermittlung der Winkelverhältnisse in ein- 
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facher Weise ermöglicht Es erübrigt dann nur noch 
mit Hilfe der Gleichung 16 (Seite 108) den oberen 
Saugrohrdurchmesser festzusetzen. Man findet 

wobei </* = 0,98 einzusetzen ist. 
Aus der Beziehung 

ist auch der Laufraddurchmesser gegeben. Auch 
hier wird £>/ nur zufällig ein gerades Maß vorstellen. 
Man geht daher in gleicher Weise vor, wie auf 
Seite 134 besprochen. Eine nochmalige Nachrech- 
nung der Winkelbeziehungen wird sich nur bei 
^ößeren Abrundungen erforderlich zeigen. 

Die in der Zahlentafel angegebenen Werte für a 
beziehen sich auf die normale, dem Entwürfe zu- 
grunde gelegte Wassermenge. Soll daher die Turbine 
imstande sein, eine größere Wassermenge Qi zu ver- 
arbeiten, so ist der bei ganz geöffnetem Leitapparat 
erforderliche Leitschaufelwinkel a^ nach den auf 
Seite 138 gemachten Angaben zu berechnen. 

Die schon bei Klarlegung des Berechnungsvor- 
ganges gefundene Tatsache, daß je nach Größe von 
y, ß und jii beliebig viele Laufradtypen den Bedin- 
gungen einer bestimmten Einheitsdrehzahl entspre- 
chen, ist auch aus der Zahlentafel IV (Seite 142) er- 
sichtlich. So erfüllen beispielsweise der Forderung 
einer Einheitsdrehzahl von /jo= 104 bei einem Aus- 
trittsverlust von J = 0,\ die in Zahlentafel IV ange* 
gebenen Laufradgruppen. 

Da im allgemeinen große Laufradwinkel eine 
bessere Regulierfähigkeit, sowie auch eine leichtere 
Ausbildung der Schaufelfläche ermöglichen, so ist 
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die zeichnerische Durchbildung der Schaufelfläche 
nach III vorzuziehen. 

Zahlentafel IV. 
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IV. Praktische Beispiele zur Ermittlung der 
Bestimmungsgrößen von Sdhnelläufem, 

1. Es sind die Bestimmungsgrößen eines Schnell- 
läufers für eine sekundliche Wassermenge von Q = 
2,125 cbm bei einer Gefällshöhe von //=4 m zu er- 
mitteln, wenn die Einhaltung einer Drehzahl von 
/j = 180 vorgeschrieben ist. 2) Das Leitrad soll so 
bemessen werden, daß dasselbe noch mit 15 v. H. 
der angegebenen Wassermenge überlastet werden kann. 

Da bei dieser Anlage mehr auf hohe Nutzeffekte 
als auf billige Ausführung Gewicht gelegt werden 
soll, sei die vorläufige Annahme J' = Oft() gemacht. 

Die Saugrohrgeschwindigkeit bestimmt sich aus 
Gleichung 26 



c/ = iJ'lgH = yo,06 2g A = 2,16 m 
mithin wird nach Gleichung 16 



1) Da in der Zahlentafel nur von 10 zu 10 o steigende Winkelwerte von 
ß angegeben sind, so wurden die eingetragenen Werte nach dem auf Seite 128 
u. f. angegebenen Verfahren bestimmt. 

*) Dieses Beispiel wurde einer praktischen Ausführung des Verfassers 
entnommen. Vgl. auch Seite 180. 
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1 4^nCs r 0,98 7r. 2,16 

indem für </'' ein vorläufiger Wert von xp' = 0,98 ge- 
setzt wird. 

Wählt man mit Rücksicht auf die hohe Drehzahl 
y = ^%4, so wird 

Dt; =-\-,' 1131 =808 mm 
14 

Rundet man D^ auf D^ = 800 mm ab, so wird 
der entsprechende Saugrohrdurchmesser 

Ds=- A = !^-800= 1120mm 
y 10 

Ob der angenommene Wert von »// beibehalten 
werden kann, ersieht man aus Formel 20 a, nach 
welcher 

A^^ = 10 ().//= 10 . 2,125 . 4 = 85 PS 

Mithin wird der Wellendurchmesser 



^IN '/85 

rf= 1401/--= 1401/,^^= 110 mm 
r n r 180 

Wegen Keilnut und abnormaler Lagerung wurde 
jedoch der Wellendurchmesser auf rf=130mm ver- 
stärkt. 

Auö Gleichung 27 folgt daher 

V^ = 1 - ^ = 1 - MiJ = 0,9865 
Ds' 1,12 

Da der Unterschied zwischen i/' und i/^' ver- 
schwindend klein ist, können die ermittelten Werte 
beibehalten werden. 

Die wirkliche Saugrohrgeschwindigkeit bestimmt 
sich au^ Gleichung 28 zu 

_ 4() _ 4-2,125 



il^Ds'7t 0,986. 1,12* TT 



= 2,189 m 
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Mithin wird der Austrittsverlust nach Glei- 
chung 26 a , 

^=0^ = 1^ = 0,061 
2gH 2'g^ ' 

also nur um '/lo v. H. größer als ursprünglich ange- 
nommen. Auf die weitere Rechnung hat diese Er- 
höhung daher keinen Einfluß. 

Die Umlaufsgeschwindigkeit ist bestimmt durch 

D,7tn 0,8 .r. 18 
^''=-60-=^ 60 = 7,54 m 

Der Leitradaustrittswinkel a folgt aus Gleichung 
30 zu ,, 

tga = -— =- 

wobei nach Gleichung 31 

^^ 0,1127 t/>i/:7 

Setzt man gußeiserne Schaufeln, also ^ = 0,93, 
voraus, so ist nur noch für f.i eine Wahl zu treffen. 
Im Hinblick auf die geforderte hohe Drehzahl werde 
fx mit Vs festgelegt. Die Größe von e ist durch 

€ = (1 — X) (1 —^) = (1 — 0,1 1) (1—0,061) = 0,837 

gegeben. 

Mithin wird die Konstante K 

0,1127 0,986/0:061 196- 3 ,,,^^ 
^~ 100. 0,837. 0,93 — ^»^^^ 

daher wird ^^^. ^ ^. 

entsprechend c = 38 ". 

Der Laufradwinkel ß folgt aus Gleichung 29 

i^ß = 18ll}^. ^ ^37. ^•4-0,78 ^ , ^^ 
Ve^ — egH 7,54" — 0,837.^-4 
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Daraus folgt 

/S? = 46Q 50^ 00470 

Da aber gemäß der aufgestellten Forderung eine 
Überlastung der Turbine um 15v. H. der normalen 
Wassermenge ermöglicht werden muß, so kann der 
für a berechnete Wert nicht den größten, bei ganz 
geöffnetem Leitapparat vorhandenen Austrittswinkel 
vorstellen, sondern es ist derselbe wie folgt zu be- 
stimmen : 

Die im Maximum verarbeitete Wassermenge er- 
gibt sich zu le 

Mithin wird nach Gleichung 28 a 

4(>i 4. 2,44 

^s, = -r-^TT-o = 2 = 2,51 m 

' il^TvDs^ 0,986. TT. 1,1 2 

Ebenso folgt aus Gleichung 26 b 

Die Größe von Si folgt aus 

€1 = (1 — X) (I _z/i) = (1 —0,1 1) (1 — 0,0803) = 0,82 

Zur Ermittlung von Ki ist zu beachten, daß sich 
nur der Wert von J und e geändert hat. 

Berechnet man sich daher die Quotienten 

€ 0,837 '^ 

und y^ 0,2863 _ 

-^ - "0,82~ - ^'^*^ 
so findet man 

ai = 420 30' 

Kaplan, Schaufelformen. 10 
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Der praktischen Ausführung wurde ein größter 
Leitschaufelwinkel von a = 42^ zugrunde gelegt. 

Mithin sind nun alle Bestimmungsgrößen fest- 
gelegt und es kann nun an den zeichnerischen Ent- 
wurf des Schaufelplanes geschritten werden (siehe 
Seite 150 u. f.). 

Will man die aus den ' angegebenen Rechnungs- 
grundlagen erhaltenen Bestimmungsgrößen auf ihre 
Richtigkeit prüfen, so genügt folgende Kontrolle. 

Mit Rücksicht auf die in Fig. 1 (Seite 16) einge- 
tragenen Bezeichnungen bestimmt sich die lichte 
Weite beim Eintritt des Wassers in das Laufrad aus 

der Beziehung 

ax = ti sin/^ — Si 

für die Wandstärke gußeiserner Schaufeln wurde 
nach Seite 29 angenommen 

Si = 0,07 öl 
Wählt man 16 Lauf schaufeln ^), so wird 

16 

daher 1 ,07 öi = 1 57 sin 47 = 1 57 • 0,73 1 

ai= 108 mm ; Si = 0,07 Ui = 7,56 cn:> 7,5 mm 

Die Grpße von We folgt aus Gleichung 3 (Seite 

•^) ^" jv^ = 4,658 m 

Mithin verbraucht die Turbine bei normaler Be- 
aufschlagung eine sekundliche Wassermenge von 

Q = z.B aiWe=- 16.^0,108.4,658 = 2,125 cbm 



wie es die aufgestellte Forderung verlangt. 

Obwohl eine Änderung von ß nicht vorgenom- 
men werden darf, so soll doch des Vergleiches halber 

1) über Schaufelzahlen siehe Abschnitt J. 
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jener Laufradeintrittswinkel berechnet werden, welchen 
das Laufrad bei stoßfreiem Eintritt der Höchstwasser- 
menge Qi haben müßte. Man findet 

Ve' — ^gH 7,54'— 0,82. ^4 

Mithin wird A = 50«. 

Es ist daher bei der Höchstwassermenge der zur 
Erzielung eines stoßfreien Wassereintritts erforder- 
liche Laufradwinkel um 3^ zu klein. ^) 

2. Es sind die Bestimmungsgrößen eines Schnell- 
läufers für die gleichen, wie im ersten Beispiel er- 
wähnten Angaben, festzulegen; nur soll mehr auf 
Billigkeit der Anlage als auf die Höhe des Nutz- 
effekts Rücksicht genommen werden. 

Es ist also 
(> = 2,125 cbm H=4m n=^l80 

Mit Rücksicht darauf, werde der Austrittsverlust mit 
J* = 0,l festgelegt, wodurch sich in Hinblick auf 
Zahlentafel II S. 124 der Rechnungsvorgang wie folgt 
gestaltet. 

Die Einheitsdrehzahl ist bestimmt durch Glei- 
chung 19 (Seite 110) 

_nfQ_ l80iXl2b 

Nach Zahlentafel II entspricht dieser Einheits- 
drehzahl ein Laufrad mit f^ = % und y = 10^14. Der 
Winkel ß muß zwischen 60 und 70^ und a zwischen 
43 <^ 50' und 4P 30' liegen. Man macht nun von der 
auf Seite 127 u. f. angegebenen Näherungskonstruktion 



1) Alle Versuche, den Lauf radwinkel ß der jeweilig zugefUbrten Wasser- 
menge entsprecliend veränderlich auszubilden, mUssen aus konstruktiven 
Rücksichten wohl von vornherein als aussichtslos bezeichnet werden. 

10* 
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Gebrauch, indem man die aus der Tafel II entnom- 
menen Einheitsdrehzahlen für ß = bO^ bzw. ^=70° 
nach der in Fig. 22 gezeichneten Weise als Ordinaten 
aufträgt. Als Entfernung a wählt man am einfachsten 
ein durch 10 teilbares Maß (etwa 10 cm). Trägt man 
nun noch vom Punkte A die verlangte Einheitsdreh- 
zahl (/Iq = 92,7) als Ordinate auf und zieht durch den 
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Fig. 22. Zeichnerische Ermittlung des Lauf- und 

Leitradwinkels. 



Endpunkt B derselben eine Parallele zur Abszissen- 
achse, so gibt die Länge der Abszisse BX^=ZA des 
Schnittpunktes X mit dem Strahl CD die Größe des 
erforderlichen Laufradwinkels ß an. Man findet 
/J = 64^ In ähnlicher Weise wird auch der genaue 
Wert von a festgelegt. 

Trägt man daher von A bzw. E die den zuge- 
hörigen Laufradwinkeln (60° bzw. 70®) entsprechen- 
den Leitradwinkel (430 50' bzw. 410 30') in der ge- 
zeichneten Weise auf, so gibt die durch den Punkt Y 
bestimmte Ordinate YZ unmittelbar die Größe des 
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erforderlichen Leitradwinkels an. Man findet a = 43*, 

Da nun den ermittelten Bestimmungsgrößen ein Aus* 

trittsverlust von ^'^0,1 zugrunde gelegt wurde, so 

wird . 

c: =^J'2 gH= 1 0,1 2^. 4 = 2,8 m 

Mithin wird Dg unter der gemachten Annahme 
von ii'' = 0,98 

] lif'rcct r 0,98 • 71 - 2,8 ' 
und weiter 

D/ = yDs' = {? • 0,9955 = 0,71 1 m 

14 

Rundet man daher D^ auf D^ = 700 mm ab, so 

wird das endgültige Maß des Saugrohrdurchmessers 

D. = -Di = |^. 700 = 980 mm 
y 10 

Jetzt ist noch die Richtigkeit von ip' und J' zu 
prüfen. Wählt man, wie früher rf= 130 mm, so folgt 

Uf= 1 -Ä= 1 -^ = 0,9822 
Ds^ 0,98 

Es ist daher mit genügender Genauigkeit i/» = i/^' - 
eine Wiederholung des Rechnungsganges daher nicht 
erforderlich. 

Die wirklich vorhandene Saugrohrgeschwindig- 
keit findet man aus 

r - *^ 4-2,125 

^s = -, — rTT = » = 2,öo m 

«/^^Z)s^ 0,982 7r. 0,98 

Schließlich ergibt sich J zu 

2^// 2^. 4 
Es zeigt sich auch hier wieder annähernd JcoJ', 
weshalb die gefundenen Werte beibehalten werden 
können. Was die Größe des Leitradwinkels a^ bei 
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ganz geöffnetem Leitapparat anbelangt, so erfolgt 
dessen Berechnung nach den auf Seite 138 bzw. 
Seite 145 gemachten Angaben. Die endgültig fest- 
gelegten Bestimmungsgrößen sind daher 

Z)i = 700 mm Ds = 980 mm 

5 = 1/3700 = 234 mm 

= 430 (normal) ß = bA^ 

Ein Vergleich dieser Werte mit jenen im vorigen 
Beispiel bestimmten zeigt, wie weit eine Verkleine- 
rung der Laufradabmessungen durch Erhöhung des 
Austrittsverlustes möglich ist. 

V. Zeidinerisdie Durdibildung der Sdiaufelflädie. 

Da für eine gegebene Wassermenge Q bei ge- 
gebener Gefällshöhe H und gewählter Drehzahl n 
nach den in den hydraulischen Grundlagen angegebenen 
Rechnungsvorgang sowohl die Winkelverhältnisse als 
auch der Durchmesser D^ und die Breite B des Lauf- 
rades, sowie der Durchmesser des Saugrohres Ds er- 
mittelt werden kann, wird es sich vor allem darum 
handeln müssen. Form und Lage der beiden Laufrad- 
begrenzungen festzustellen. Da, wie später gezeigt 
wird, eine Flächengleichheit der einzelnen Niveau- 
flächen von vornherein ausgeschlossen ist, so emp- 
fiehlt es sich, die innere Laufradbegrenzung (Lauf- 
radboden) aus einzelnen Kreisbogen derart zusammen- 
zusetzen, daß auch in der Nähe der Laufradwelle ein 
sanfter Übergang der Wasserbahnen in die axiale 
Richtung gewährleistet erscheint. Was die äußere 
Laufradbegrenzung anbelangt, so ist vor allem die 
Neigung des Außenkranzes gegenüber der Hori- 
zontalen CD (Fig. 23, I, Tafel V) festzulegen. Diese 
kann für mittlere Verhältnisse mitw=:45^ angenommen 
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werden« und ergibt sich in diesem Falle eine Profil- 
begrenzung, welche den praktischen Bedürfnissen in 
jeder Hinsicht genügt.*) 

Die weitere Aufgabe besteht in der Ermittlung 
der Flußflächen. Zu diesem Behufe soll der schon 
von Ingenieur Baashuus^) eingeführte Begriff der 
Niveauflächen entsprechende Anwendung finden« 

Bei dieser Gelegenheit soll darauf hingewiesen 
werden, daß dieser Begriff der Niveauflächen, durch 
welchen erst eine einwandfreie Obereinstimmung der 
rechnerisch ermittelten Grundlagen mit den praktischen 
Ausführungen ermöglicht wurde, schon im Jahre 1 W3 
von Prof. Prä^il analytisch mit vollster Schärfe be- 
gründet wurde.') Prof. PräSil wies auf die Interessante 
Tatsache hin, daß sich diese sog. Niveuuflächen als 
Flächen gleichen Geschwindigkeitspotentials darstellen. 
Die normal zu denselben gerichtete Wassergeschwin- 
digkeit ist daher an verschiedenen Parallelkreisen Je 

nach der Größe des dortselbst herrschenden hvdrau- 

* 

lischen Druckes verschieden groß — ein Hrgebnis, 
welches mit einer neuerdings von Prof, Pfarr auf 
anderem Wege geführten analytischen Untersuchung 
vollauf übereinstimmt.**) 

Vergleicht man nun die aus den Prii^ilschen oder 
Pfarrschen Untersuchungen für einen mittleren Wasser- 
faden eines Meridianschnittes der Niveauflüche be- 
rechneten Geschwindigkeit mit dem größten und 
kleinsten Werte auf derselben, so findet man, daß die 

1) statt der in Fig. 23 dargestellten ttuÜeren Luulraübegreniung kann 
auch die in Fig. 24 dargestellte verwendet werden. Der Berechnungsvurgang 
bleibt in beiden Fällen der gleiche. 

>) Z. d. V. d. Ing., Jahrg. 1901, Heft 45. S. Ib02. 

*) Über FlUssigkeitsbewegung In Rotatlonshohlrilumen 
(Schweiz. Bauztg., Jahrg. 1903, Nr. 19, 21, 22, 25 und 26). 

*) Pfarr: Die Turbinen für Wusserkraftbetrieb, Berlin 1907, 
Verlag von J. Springer. 
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erstere mit großer Annäherung mit dem arithmetischen 
Mittel der beiden letzteren übereinstimmt. Diese 
Erkenntnis ist für die praktische Schaufel- 
konstruktion von großer Wichtigkeit, weil da- 
durch einesteils die Möglichkeit geboten ist, 
die mittlere Durchflußgeschwindigkeit und 
mithin auch die durchfließende Wassermenge 
in jeder beliebigen Niveaufläche zu bestim- 
men, anderseits das Problem der dreidirhen- 
sionalen Strömung mit für praktische Zwecke 
genügender Genauigkeit auf eindimensionale 
Bewegungs Vorgänge zurückzuführen. 

Wenn die praktische Schaufelkonstruktion die 
Veränderlichkeit der Durchflußgeschwindigkeit an den 
verschiedenen Stellen der Niveaufläche nicht berück- 
sichtigt, so geschieht dies aus folgenden Gründen: 

Erfahrungsgemäß nimmt die Wasserreibung in 
angenähert quadratischem Verhältnis mit der Ge- 
schwindigkeit zu. ' Es werden daher nach Einbau der 
Schaufeln in den ursprünglich vorhandenen Rotations- 
hohlraum gerade jene Niveauflächengeschwindigkeiten 
die größten Verzögerungen erleiden müssen, welche 
analytisch am größten bestimmt wurden. 

Es ist daher schon aus dieser Überlegung zu 
schließen, daß bei dem tatsächlichen Betriebe der Tur- 
bine an allen Stellen der in Betracht gezogenen Niveau- 
fläche wieder annähernd jene mittlere Wassergeschwin- 
digkeit vorhanden ist, für welche nicht nur die Lauf- 
radabmessungen, sondern auch die sonstigen Winkel 
und Geschwindigkeitsverhältnisse bestimmt wurden. 
Die Richtigkeit dieser Annahme wird noch wesent- 
lich durch in im Abschnitt K mitgeteilte Übereinstim- 
mung der Rechnungsergebnisse mit den Bremsergeb- 
nissen an ausgeführten Turbinenanlagen unterstützt. 
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Tafel V. 




timmungsgrößen: 

Z>i = 1000 mm 
Z>fi= 1300 mm 
Ä = 250 mm 



/i =77 

«o = 104 

Q= l,84cbm/sek. 

it Hilfe des Winkelbildes. 
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j^keiten. ,^ Verlag von R. Oldenbourg, München u. ^ 
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Verlängert man daher die durch die Lage der 
äußeren Laufradbegrenzung bestimmte Erzeugende 
<t> S bis zum Schnittpunkt S der Turbinenwelle (Fig. 23, 1, 
Tafel V), so kann derselbe mit genügender Genauig- 
keit als Mittelpunkt von angenäherten Kugelflächen 
betrachtet werden, welche den an Niveauflächen zu 
stellenden Anforderungen eines senkrechten Durch- 
schnitts sämtlicher Flußlinien des unteren Teiles 
der Schaufelfläche in der für praktische Zwecke ge- 
wünschten Genauigkeit vollkommen entsprechen. 

Je größer nun der Radius Rn (Fig. I) dieser Kugel- 
ilächen gewählt wird, desto größer wird natürlich auch 
bei angenommener Neigung co des unteren Laufrad- 
kranzes (in der Zeichnung C(i = 45®) der Flächen- 
inhalt der Niveaufläche A^ und desto geringer daher 
die normal gerichtete Durchflußgeschwindigkeit Ca 
sein müssen. Allerdings hat eine allzu groß gewählte 
Niveaufläche wieder den Nachteil längerer Schaufeln 
zur Folge, so daß auch hier ein Mittelweg einge- 
schlagen werden muß. Die Erfahrung lehrt nun, daß 
es insbesonders die behufs Drehzählerhöhung erfor- 
derliche Erweiterung der äußeren Laufradbegrenzung 
aus den erwähnten Gründen im allgemeinen unmög- 
lich macht, der durch A^ (Fig. I) dargestellten Niveau- 
iläche eine solche Größe zu geben, daß die dortselbßt 
vorhandene Durchflußgeschwindigkeit. Ca mit jener 
der gewählten Geschwindigkeit im Saugrohre Cs voll- 
kommen übereinstimmt. In Fig. I wurde die der 
Niveaufläche A^ entsprechende Durchflußgeschwindig- 
keit, welche vom Punkte ^ bis zum Punkte d mit der 
absoluten Austrittsgeschwindigkeit Ca identisch ist, aus 
Formel 12 (Seite 32) berechnet und maßstabrichtig in 
den erwähnten Punkten senkrecht zu A^ übertragen, 
wodurch der Größenunterschied derselben in bezug 
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auf die im Querschnitt zz des Saugrohres vorhan- 
dene Saugrohrgeschwindigkeit Cs unmittelbar ent- 
nommen werden kann. Zur weiteren Festlegung der 
Flußflächen ist nun vor allem eine Zerlegung des 
Laufrades in einzelne Partiallaufräder erforderlich, 
welche vorteilhaft in ähnlicher Weise vorgenommen 
wird, wie dies von Baashuus in dem erwähnten Auf- 
satze gezeigt wurde. Teilt man die Niveaufläche 
beim Wassereintritt ins Laufrad, welche durch einen 
Kreiszylinder mit dem Laufraddurchmesser als Basis- 
durchmesser und der Einlaufbreite B als Zylinder- 
höhe gegeben erscheint, in n gleiche Teilzylinder, 
durch welche nach dem Begriffe über Niveauflächen 

die gleiche Wassermenge — ins Laufrad fließer> muß, 

so hat man, da der Querschnitt zz des Saugrohres 
ebenfalls als Niveaufläche anzusehen ist, jene Kreis- 
ringflächen zu bestimmen, durch welche auch hier 

die gleiche Wassermenge — mit der Geschwindig- 

keit Cs zum Durchfluß gelangt. Bezeichnet man mit t/^ 
den durch die Turbinenwelle ^) verengten Querschnitt 
des Saugrohres, so muß mit Rücksicht auf die in I 
eingetragenen Bezeichnungen : 



Daraus bestimmt sich: 


■ n 


Z)n-Z)s/l-^ 1 




Z)s2 - ^» /l - 2 ^ 


• • 


z),, z), y 1 — t^ 1 





32. 



^) Bei neueren Anordnungen für vertikale Francisturbinen entfällt 
meist das nach unten verlängerte WellenstUck ; es ist daher in den Formeln 32 
1/; = 1 zu setzen. 
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Der aus der letzten Gleichung erhaltene Wert 
von Ds^ muß natürlich mit dem Wellenquerschnitt 
im Schnitte zz identisch sein, wodurch entweder die 
Richtigkeit des gewählten Wertes für ip kontrolliert 
oder xp bei vorhandenem Laufradentwurf bestimmt 
werden kann. Im allgemeinen genügt für mittlere 
Laufradgrößen eine Zerlegung des ganzen Laufrades 
in sechs bis acht Teillaufräder. 

Um weitere Anhaltspunkte für den Verlauf der 
Flußflächen zu gewinnen, teilt man jene Niveau- 
(Kugel-)fläche A^, welche die Begrenzung des unteren 
Teiles der Laufradaustrittskante bilden soll, am ein- 
fachsten mit Hilfe der Guldinschen Regel in n Teil- 
flächen derart ein, daß die erhaltenen Kugelzonen 
untereinander flächengleich sind. Es ist dann, unter 
Fn den Flächeninhalt der Niveaufläche A^ verstanden, 
nach Fig. 23, 1, Tafel V 

Q FnQCa r\ t\ 

= ynDj:^7tqCa 

daher: ^ 

y,D.=y,D.=y^D.^ = :^^^A ... 33. 

Da A eine konstante Größe vorstellt^), welche 
nach früherem für jeden Sonderfall ermittelt werden 
kann, so läßt sich durch versuchsweises Auftragen 
von y und Ermittlung des zugehörigen Schwerpunkt- 
durchmessers Dx die in Gleichung 33 aufgestellte 
Forderung leicht erfüllen. Auf diese Weise werden 
auf der Schaufel- bzw. Kugelfläche die Punkte <(> 
bis ö bzw. y^ß^ und a-^ erhalten, welche nach früheren 



1) Dies gilt allerdings nur annähernd, weil das Schaufel Verengungs- 
verhältnis q an verschiedenen Stellen der Niveaufläche auch von verschie- 
dener Größe ist. 
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gleichzeitig auch Punkte der zu suchenden Fiuß- 
flächen vorstellen. 

Schließlich gibt die Schnittebene z^z bei der in I 
gewählten Form der Begrenzung des äußeren Lauf- 
radkranzes weiteren Aufschluß über die Lage und 
Form der Flußflächen, da diese, mit Vorbehalt einer 
späteren Berichtigung, ebenfalls als Niveaufläche auf- 
gefaßt werden kann. Zur Bestimmung der Durch- 
messer DziDz2 bis Dg^ können die Formeln 32 sinn- 
gemäße Anwendung finden, so daß geschrieben wer- 
den kann: 



O.. = D. f- 1 



Z).. = Z). 1/1-2^' 



32 a. 



Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß ein 
durch die Verengung der Niveaufläche z^z entspre- 
chend größer gewählter Wert für xp einzusetzen ist, 
welcher aber unmittelbar aus der letzten Gleichung 
bestimmt werden kann. Die Verschiebung, der Fluß- 
flächen durch die endliche Schaufeldicke wurde dabei 
als unwesentlich vernachlässigt. 

Die dadurch erhaltenen Punktreihen, welche den 
gewählten vier Niveauflächen angehören, geben nun 
die Möglichkeit, ein Gerippe für die Flußflächen zu 
entwerfen, welches für zwei derselben in Fig. I durch 
den Linienzug rstu bzw. r' s' t u' dargestellt wurde. 
Auf Grund desselben kann nun unmittelbar der Ver- 
lauf der Flußflächen selbst eingezeichnet werden, in- 
dem durch die Punkte a, b, c bis / der Eintrittskante 
Kreisbögen derart gelegt werden, daß diese einesteils 
die Eintrittskante senkrecht durchschneiden, anderes- 
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teils die Strahlen /«, /'a' usw. tangieren. Ebenso 
sind beim Übergang des zylindrischen Teiles der 
Flußflächen in den kegelförmigen Teil (Punkt / bzw. 
/' usw.) sowie auch beim weiteren Übergang des 
letzteren in den ersten (Punkt 5 bzw. s' usw.) Bogen- 
stücke in der gezeichneten Weise einzuschalten. Die 
dadurch erhaltenen Kurvenzüge bßßiß2, cyy^y^ usw. 
geben nun schon ein für praktische Zwecke brauch- 
bares Bild der Flußflächen an, dessen Genauigkeit 
aber, falls es für notwendig erachtet wird, noch durch 
Ziehen einer neuen Schar von Niveauflächen, wie 
folgt, erhöht werden kann. Ist beispielsweise Nß die 
auf Grund der gezeichneten Flußlinienschar ermittelte 
neue Niveaufläche ^), so haben aus den gleichen 
Gründen, wie früher angegeben, die Formeln 33 hier 
sinngemäße Anwendung zu finden. Es muß daher 
nach Fig. I : 

D^:y^ = D4y^ = .,.. = Dj,;y^ . . 33 a. 

sein. Sollte daher die angenommene Flußlinienschar 
in erheblichem Maße von dieser Bedingung abweichen, 
so kann auf Grund der Gleichung 33 a eine Berich- 
tigung derselben vorgenommen werden. In gleicher 
Weise läßt sich nun der angegebene Vorgang für 
jede andere Niveaufläche (z. B. Na) wiederholen. Erst 
jetzt kann mit dem Entwürfe der Austrittskante im 
Aufriß begonnen werden. 

Während aber dem Konstrukteur bei Formgebung 
derselben für gewöhnliche Laufräder ein ziemlich 
weiter Spielraum gelassen ist, sind hier, wie schon 
erwähnt, die Winkel- und Geschwindigkeitsverhält- 



^) Die Erzeugende derselben ist durch die orthogonale Trajektorie zu 
der gegebenen Flußlinienschar definiert. Es ist daher nur erforderlich, z. B. 
durch den Punkt ß eine Kurve so zu legen, daß durch diese die gegebene 
Flußlinienschar möglichst senkrecht durchschnitten wird. 
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nisse von solch einschneidender Bedeutung, daß es 
nur bei gleichzeitiger Prüfung der sich aus dem 
Winkelbilde ergebenden Krümmungsverhältnisse mög- 
lich ist, eine rationelle Form der Schaufelaustritts- 
kante anzugeben. Im allgemeinen erscheint es vor- 
teilhaft, dieselbe auf eine längere Strecke in die durch 
A^ bestimmte Kugelfläche zu legen (in der Zeichnung 
bis Punkt d) und dieselbe von dort durch einen an- 
fänglich stark und später sanft gekrümmten Bogen 
(dyßa) in die obere Laufradbegrenzung überzuführen. 
Legt man nun durch die erhaltenen Punkte a, ß und y 
diQ in Fig. I gezeichneten Niveauflächen Nay Nß und 
Nyj deren Flächeninhalt nach der Guldinschen Regel 
bestimmt werden kann, so läßt sich aus der Formel 12 
die jeder Niveaufläche zugehörige Durchflußgeschwin- 
digkeit berechnen, und da die in Betracht gezogenen 
Punkte gleichzeitig auch der Austrittskante angehören, 
so stellen die berechneten Durchflußgeschwindigkeiten 
auch die absoluten Austrittsgeschwindigkeiten aus 
der Schaufelfläche vor. In Fig. I sind die den Punk- 
ten a, ß bis <t) entsprechenden absoluten Austritts- 
geschwindigkeiten maßstabrichtig eingetragen, und da 
die Punkte d bis <j> ein und derselben Niveaufläche 
— nämlich der Kugelfläche A^ — angehören, so sind 
in dieser auch die Austrittsgeschwindigkeiten Ca ein- 
ander gleich. Die im weiteren Verlaufe durch die 
Verschiebung der Niveauflächen eintretende Ände- 
rung der Austrittsgeschwindigkeit wurde durch die 
Schaulinie mn (Fig. VI) zur Darstellung gebracht. Da 
aber, wie aus dieser ersichtlich, die absolute Aus- 
trittsgeschwindigkeit gegen die Laufradachse hin ganz 
beträchtlich zunimmt, so hat dies vor allem zur Folge, 
daß sich auch die Austrittswinkel gegen die Laufrad- 
achse hin bedeutend vergrößern müssen. Dies ist. 
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wie später gezeigt werden wird, ein Nachteil, der 
aber durch die in wirtschaftlicher Beziehung erreich- 
baren Vorteile höherer Drehzahlen mehr als aufge- 
wogen wird. 

Zur weiteren Festlegung der Schaufelform muß 
nun an die Darstellung des Winkelbildes geschritten 
werden. Zu diesem Behufe sind nach früherem die 
mit aa, bß bis g\ (Fig. I) bezeichneten Flußlinien 
vorteilhaft von der Laufradeintrittskante aus, mit einer 
gleichen Teilung {a\ 12 23 usw.) zu versehen und 
letztere von einem gewählten Anfangspunkte (Punkt a^ 
Fig. IV) aus auf dem Strahle MqMq nach abwärts 
zu übertragen. Zieht man durch die erhaltenen 
Punkte («o'/^o' bis V) die Strahlen «o^o > /^o/^o'bis <)>o V> 
so sind auf diesen aus bekannten Gründen die Lauf- 
radaustrittswinkel so anzuordnen, daß ein regelmäßiger 
und stetiger Verlauf der Winkellinien im Winkelbilde 
gesichert erscheint. 

Zu diesem Behufe kann man sich vorteilhaft der in 
III dargestellten Hilfskonstruktion bedienen. 

Ist durch TTi die Lauf radachse dargestellt und trägt 
man senkrecht zu dieser den halben Laufraddurch- 
messer -^ auf dem Strahle EF auf, so gibt der End- 
punkt A des vom Punkte ff parallel zur Laufradachse 
aufgetragenen Umlaufgeschwindigkeit v^mit dem Punkt 
B der Lauf radachse verbunden, das Diagramm der Um- 
laufgeschwindigkeiten an. Überträgt man in dasselbe 
die Abstände der Schaufelendpunkte (a, /? bis <{>) von 
der Laufradachse {dß'y usw.) und schneidet von den 
erhaltenen Punkten auf dem Strahle EF die diesen 
Endpunkten zugehörigen Austrittsgeschwindigkeiten 
nach abwärts ab, so erhält man dadurch die Aus- 
trittsgeschwindigkeitsdreiecke {EKL bis PNF) und 



160 E. Schnelläufer mit großem Wasserverbrauch. 

mithin auch die Laufradaustrittswinkel cJ«, äß bis d^. 
Zur Bestimmung des Winkeibildes sind diese auf ihren 
zugehörigen Strahlen (a^ÜQ ß^ß^ bis <t>o<t>o') durch 
Parallelverschiebung in Fig. IV, Tafel V zu übertragen, 
und da auch der Laufradeintrittswinkel ß (im gezeich- 
neten Falle ß = bO^) bekannt ist, mithin jede einzelne 
Winkellinie gezeichnet werden kann, so ist vor allem 
durch entsprechende Parallelverschiebung der letzteren 
für eine stetige und regelmäßige Anordnung der- 
selben Sorge zu tragen. Da, wie erwähnt, die har- 
monische Verteilung der Winkellinien einen sicheren 
Schluß auf die regelmäßige und sanfte Krümmung 
der Schaufel im Räume zuläßt, so ist vor allem zu 
untersuchen, ob dieser Forderung eine ebene oder 
räumlich gekrümmte Eintrittskante genügt. Die in 
Fig. I gewählte Form und Lage der Austrittskante, 
welche, wie aus III ersichtlich ist, ein sehr beträcht- 
liches Anwachsen des Austrittswinkels gegen die 
Laufradachse hin zur Folge hat, läßt, wie man sich 
leicht durch einen Versuch überzeugen kann, durch 
Verschiebung der Winkellinienenden bc bis g bis 
zum Punkte a einen weniger regelmäßigen Verlauf 
erwarten als eine durch IV dargestellte harmonische 
Verteilung derselben auf dem zylinderisch ausgebil- 
deten Teile der Laufradeintrittsfläche. 

Ebenso würde man finden, daß auch im erst 
erwähnten Falle auf eine regelmäßige räumliche Krüm- 
mung der Austrittskante nicht gerechnet werden kann, 
weshalb die Ausbildung der Schaufeleintrittskante als 
zylindrische Raumkurve im allgemeinen nicht nur 
vorzuziehen ist, sondern bei besonders kleinen 
Eintritts- und stark veränderlichen Austritts- 
winkeln zur unabweisbaren Notwendigkeit 
wird. 
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Hat man nun für eine harmonische VerteiluriA: 
der Winkellinien im Winkelbilde Sorge getragen, 
wobei besonders auch auf einen regelmäßigen Ver- 
lauf der durch cfo.t^o/o ^^^ *o OV) bestimmten Kurve 
zu achten ist, so ist jetzt nach früherem nur erfor- 
derlich, durch Aneinanderreihung einer Schar von 
Fehlerdreiecken und deren Projektion in den Grund- 
riß den Verlauf der Flußlinien in demselben zu be- 
stimmen. 

Zu diesem Behufe können zwei Wege einge- 
schlagen werden.^) Der erste Weg ist kurz folgender: 

Man lege beispielsweise an die Winkellinie ao&o 
von Oq ^us eine Schar von Fehlerdreiecken '^) so, daß 
deren eine Kathete (OqIqj lo'V usw.) gleich der Länge 
der im Aufriß der Wasserlinien gewählten Teilung 
(r) ist und beginne mit dem Cbertragen in den 
Grundriß von einem beliebig gewählten l^unkte di*H 
Laufradkreises (z. B. Punkt a Fig, II) Tafel V in der 
Weise, daß man auf den durch die Punkte (a I 2 uhw,) 
bestimmten Kreisbögen die im Winkelbilde mit (/^ '/..//.^ 
usw.) bezeichneten Stücke überträgt und in der ge* 
zeichneten Weise die Radialstrahlen OoS ^/j»V Ubw.) 
zieht Die Verbindungslinie der dadurch erhaltenen 
Punkte ( I 2 3 usw.) gibt, wie dies bei Bebtinnnung 
der dritten Näherungskurve aubführlicli auseinander- 
gesetzt wurde, den Verlauf der Hori/ontalprojektion 
der Flußlinie aa an. Um den Verlauf der Fluölinie 
bß bestimmen zu können, ist zu berücksichtigen, daß 



'; Hier sei jedoch gleich bemerkt, daß dt*r zwt'itt- Weg bcliiieller /um 
Ziele führt und bei zylindribcber Gebtalt der Huüflathtii auKcweadet wer- 
den muß. 

«) Da, wie in den theoretischen Grundlagen auseinandergelegt, die Lage 
der Fehlerdreiecke auf die Gestaltung der Mu(jliuien von keiner Bedeutung 
ist, so wurde hier lediglich aus Deutlicbkeitsrücksichten statt des {''ebler- 
dreiecks lo" « a« ^^s gegenüberliegende kongruente Fehlerdreieck a,, ly 1^" 
benutzt. 

Kaplan, Schaufelforraen. U 
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der Punkt Öq im Winkelbilde von den durch den 
Punkt Uq in diesem und im Grundriß gelegten Meri- 
dianschnitte (MqMq bzw. MM') um das Stück e 
(Fig. IV) entfernt ist. Wird daher die Länge e von a 
aus auf dem Laulradkreis (Fig. II) übertragen, so ist 
dadurch in einfacher Weise der Anfangspunkt (b) der 
auf der Flußfläche bß liegenden Flußlinie bestimmt. 
In gleicher Weise lassen sich dadurch auch die auf 
den übrigen Flußflächen liegenden Anfangspunkte der 
Flußlinien ermitteln. Es können somit nach dem an- 
^gegebenen Verfahren die Horizontalprojektionen der 
übrigen Wasserlinien bestimmt werden. Durch Ver- 
bindung der Endpunkte derselben (aß bis <t>) er- 
scheint auch Form und Lage der Austritts kante im 
Grundriß eindeutig gegeben. 

Legt man in gleicher Weise, wie dies schon von 
Speidel und Wagenbach vorgeschlagen wurde ^), durch 
die Schaufelfläche die im Aufriß durch 1 2 bis 13 
dargestellten Horizontalebenen , deren gegenseitige 
Entfernung h der Einfachheit halber gleich ange- 
nommen wurde und bringt letztere zum Schnitte mit 
der Schaufelfläche, so geben die entstehenden Schnitt- 
kurven, wie bekannt, ein wichtiges Hilfsmittel zur 
praktischen Herstellung des Schaufelklotzes an. Die 
zeichnerische Bestimmung dieser Schnittlinien, welche 
gleichzeitig auch die Schichtenlinien der Schaufel- 
fläche vorstellen, kann wie folgt vorgenommen werden. 
Ist z. B. der Schnitt der Horizontalebene 5 mit der 
Flußlinie dö zu bestimmen, so ist nur erforderlich, 
die im Grundriß durch dö dargestellte Flußlinie durch 
einen Kreisbogen zu durchschneiden, dessen Halb- 
messer ^5 aus dem Aufriß zu entnehmen ist und 
dessen Mittelpunkt 5 mit der Laufradachse zusammen- 

«) Z. d. V. (1. Ing., Jahrg. 1901, Heft 45, S. 1602. 



J 
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fällt. Der erhaltene Punkt d^ gibt schon einen Punkt 
der gesuchten Schichtenlinie an. Das angegebene 
Verfahren für die im Aufriß mit a^ b^ c^ und e^ be- 
zeichneten Punkte wiederholt^ gestattet nun den wei* 
teren Verlauf derselben zu bestimmen. 

Um den Anschluß der Schichtenlinie an die Ein- 
trittskante bestimmen zu können^ ist die Abwicklung 
der die Schaufeleintrittskanten umhüllenden Zylinder- 
fläche erforderlich. 

Die im Grundriß durch M^M^ bezeichnete Meri- 
dianebene schneidet dieselbe nach einer Erzeugen- 
den, welche in der durch Fig. V dargestellten 
Weise in die Bildebene gelegt wurde (A^o A^o )• Es 
müssen daher auch die gegenseitigen Entfernungen 
der Punkte a^' Öq Cq usw. (Fig. V) den im Aufriß er- 
sichtlichen Abstand der Flußflächen, an der Eintritts- 
kante gemessen, gleich sein. Oberträgt man daher 
auf die durch Oq bis e^ senkrecht zu NqNq gezogenen 
Strahlen, die aus dem Grundriß oder dem Winkel- 
bilde zu entnehmenden Strecken e e^ eo bis ^5 in der 
aus Fig. V ersichtlichen Weise, so gibt die Verbin- 
dungslinie (uq b^Co bis go) Form und Lage der in 
die Bildebene abgewickelten Laufradeintrittskante an. 
Um daher beispielsweise den Schnittpunkt V der 
Horizontalebene 5 mit der letzteren zu bestimmen, 
ist die im Aufriß mit 6 bezeichnete Entfernung der 
betrachteten Schnittebene von dem Punkte e in der 
Abwicklung (Fig. V) Tafel V derart zu übertragen, daß 
dieselbe vom Punkte eQ nach abwärts übertragen er- 
scheint, das dadurch gewonnene Stück a gibt im 
Grundriß von Punkt e aus übertragen den gesuchten 
Punkt V der Schaufeleintrittskante an. Im übrigen 
wiederholt sich das angegebene Verfahren für jede 
Schnittebene, so daß nach entsprechend oftmaliger 

II* 
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Anwendung desselben die im Grundriß dargestellte 
Schar von Schichtenlinien hervorgeht 

Bevor aber auf eine weitere Besprechung der- 
selben eingegangen werden kann, soll noch der 
früher erwähnte zweite Weg beschritten werden, 
welcher in den meisten Fällen auf einfachere Weise 
zum Ziele führt 

Statt wie bisher Form und Lage der Schichten- 
linien aus dem Grundriß der Flußlinien zu ent- 
wickeln, können die durch die Horizontalebenen 
gebildeten Abschnitte n^ iu usw. (Fig. I) der in 
die Bildebene gedrehten Flußlinien unmittelbar 
als die einen Katheten der zu bildenden 
Fehlerdreiecke angesehen werden, wodurch 
zwar allerdings deren Größe je nach Lage der Fluß- 
linien verschieden sind, anderseits aber das vorherige 
Aufzeichnen derselben in den Grundriß entbehrlich 
wird. Werden daher beispielsweise die durch die 
Schnittebenen 5 und 6 auf der Flußlinie et gebildeten 
Abschnitte n^ bzw. ru^ derart in das Winkelbild über- 
tragen, daß diese in der gezeichneten Weise die 
Katheten der mit {e^ e-^ e^ bzw. e^ e^ e^) bezeich- 
neten Fehlerdreiecke bilden, so sind in analoger 
Weise die mit m^ und nui bezeichneten Katheten in 
den Grundriß zu übertragen, um die mit ^5 und e^ 
bezeichneten Punkte zweier NacHbarschichtenlinien 
zu erhalten, welche Punkte aber gleichzeitig ein und 
derselben Flußlinie {et) angehören. Wiederholt man 
das angegebene Verfahren vorerst für eine Flußlinie 
(etwa ^«, Punkt e^e^ usw.) und geht dann in gleicher 
Weise auf die übrigen Flußlinien über, so geben die 
mit gleichem Index versehenen Punkte, durch einen 
stetig gekrümmten Kurvenzug verbunden, die Schich- 
tenlinien und die mit gleichen Buchstaben und wach- 
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sendem Index versehenen Punkte die Horizontal- 
projektion der Flußünien an. 

Das zweite angegebene \'erfahren bietet aber 
nicht nur den Vorteil größerer Zeitersparnis, sondern 
man ist vielmehr zu seiner Anwendung überall dort 
gezwungen, wo ein Teil der Flußilächen zylindrische 
Gestalt annimmt da an diesen Stellen die Ermittlung 
der Lage der Flußlinien nach dem zuerst angegebenen 
Verfahren nicht möglich ist Dem Umstände, daß 
die Fehlerdreiecke in der Xähe der Eintrittskante 
eine Größe erreichen, welche die Genauigkeit der 
Lage der Flußlinien im Grundriß beeinflußt, kann in 
der Weise entgegengetreten werden, daß durch Ein- 
schaltung eines Zwischenpunktes (z. B. 7t auf der 
Wasserlinie b.t?, Fig. I) eine Zerlegung in zwei 
Zwischenfehlerdreiecke ermöglicht wird. 

Wie aus den bisherigen Darlegungen folgt, wurde 
im Gegensatz zu dem gebräuchlichen Vorgange die 
Entwicklung des Schaufelplanes von der Eintritts- 
kante aus begonnen, und ergab sich dadurch eine 
aus dem Aufriß und dem Winkelbild vollkommen 
eindeutig bestimmte Form der Austrittskante im 
Grundriß, deren räumliche Krümmung die Forderung 
eines sanften und gesetzmäßigen Verlaufes der Schaufel- 
fläche zum Ausdrucke bringt Das gleiche gilt auch 
iür die Eintrittskante. Führt daher, wie dies vom 
Verfasser gezeigt wurde, ^) $chonbei normalen 
Francisturbinen (/!/ = 90^) eine willkürliche An- 
nahme der Aus- und Eintrittkante zu Schaufel- 
iormen, welche keinesfalls den Anforderungen 
e nes sanften und stetigenVerlaufes der Schau- 
ielfläche genügen, so trifft dies natürlich noch 



*) Zeitschr. f. d. ges. Turbw., Jahrg. 1905, Heft 8 u. 9, sowie auch die 
Buchausgabe Abschnitt M III. 
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in erhöhtem Maße bei der viel verwickeiteren 
Form der Schaufelfläche des Schnelläufers zu, 
wo ja die kleinen Eintrittswinkel und die stark 
veränderlichen Austrittswinkel jede vorherige 
Beurteilung der günstigsten Form der Ein- 
und Austrittskante vollkommen ausschließen. 
Von welch wesentlichem Einfluß die Formgebung 
der Austrittskante im Aufriß auf die Ermittlung der- 
selben im Grundriß ist, kann aus Fig. I ersehen 
werden. Eine Veränderung des inneren Teiles der- 
selben in der strichliert eingezeichneten Weise (y ß' a) 
hat vor allem wegen Veränderung der Umfangs- und 
Austrittsgeschwindigkeit eine Änderung des Winkels 
dß zur Folge, Vernachlässigt man dieselbe der Ein- 
fachheit halber, so genügt es, den Punkt /?o (Fig. IV) 
um das im Aufriß und im Winkelbild durch v er- 
sichtlich gemachte Stück nach abwärts zu verschieben 
(ßo Fig- IV). Der um das Stück ßQ ß^ verlängerten 
Winkellinie entspricht daher auch im Grundriß eine 
Änderung in der Form der Austrittskante, welche in 
Fig. II durch die strichlierte Linie (a ß* y) angedeutet 
wurde. Dadurch ist aber anderseits auch die Mög- 
lichkeit gegeben, durch eine Veränderung der Aus- 
trittskante im Aufriß, bzw. durch Verschiebung der 
Winkellinien eine nachträgliche Korrektur derselben 
vornehmen zu können. 

VL Verschiedene Ausffihrungsformen. 

Auf Grund des Gesagten unterliegt es nun keinen 
Schwierigkeiten, mit Hilfe des Winkelbildes für jede 
andere durch die Formgebung des äußeren und in- 
neren Laufradkranzes und durch die Winkelverhält- 
nisse bestimmte Schaufelform die günstigsten Krüm- 
mungsverhältnisse festzustellen. 
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In Fig. 24 (I, II und III) ist die Schaufelfläche 
eines Schnelläufers zur Darstellung gebracht, welche 
sich in Hinblick auf die durch Fig. 23 (Taf. V) dar- 
gestellte, nur durch eine andere Formgebung des 
äußeren Laufradkranzes unterscheidet Die in Fig. 23 
gewählten Werte für ßy und cj wurden auch hier 
beibehalten, dagegen die in der Niveaufläche A^ (Fig. I) 
vorhandene Durchflußgeschwindigkeit größer gewählt. 
Die in Fig. 24 dargestellte Form des äußeren Lauf- 
radkranzes weist gegenüber der in Fig. 23 darge- 
stellten Anordnung den Vorteil eines leichteren Ein- 
baues in das Saugrohr auf. Allerdings mußte dieser 
praktische Vorteil durch eine aus dem Winkelbilde (Fig. 
24,111) ersichtliche schlechtere Wasserführung gegen 
die äußere Laufradbegrenzung hin erkauft werden. 

Durch die in Fig. 24 getroffene Wahl einer größe- 
ren absoluten Austrittsgeschwindigkeit ist die Möglich- 
keit gegeben, durch geeignete Wahl der Austrittskante 
im Aufriß ein allzu starkes Anwachsen der Austritts- 
winkel gegen die Laufradachse zu vermeiden, wodurch 
die Ausbildung der Eintrittskante als ebene Kurve 
(Zylindererzeugende) noch statthaft ist. Die Aus- 
trittskante ist natürlich auch hier als eine durch das 
Winkelbild eindeutig bestimmte Raumkurve auszu- 
bilden und soll hier noch auf die interessante Tat- 
sache hingewiesen werden, daß trotz der Verschieden- 
heit des in den Fig. 23 und 24 dargestellten Auf- 
risses der Austrittskante und der dadurch bedingten 
Austrittswinkelverhältnisse Form und Charakter der 
im Grundriß der beiden Figuren dargestellten Aus- 
trittskante voll erhalten bleibt, was mit Rücksicht auf 
die geforderte Stetigkeit in der Änderung der Winkel- 
verhältnisse auch leicht erklärlich erscheint. Die 
in Fig. 24, II dargestellten Schichtenlinien (26 26, 
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Fig. 24, I. 



Fig. 24, I bis HI. Ermittlung des Schaufelplanes 
eines Schnelläufers mit Hilfe des Winkelbildes. 

Bestimmungs großen: 



rt=51M5' 
/ff = 50« 

10 

^ = 45° 



Z)i = 1000 mm 
Ds= 1300 mm 

B = 250 mm 

n = 77 mm 

Q = 1,84 cbm/sek 
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Fig. 24, II. 




Fig. 24, III. Winkelbild. 
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25 25 usw.), welche nach dem- zweiterwähnten Ver- 
fahren bestimmt wurden, zeigen infolge der erwähnten 
geringen Winkeländerungen einen äußerst regel- 
mäßigen Verlauf. 

Da den beiden in den Fig. 23 und 24 darge- 
stellten Laufrädern ein Eintrittswinkel ß = 50^ zu- 
grunde gelegt wurde, so ergibt sich bei Berücksich- 
tigung der in diesen eingetragenen Bestimmungs- 
größen aus der angegebenen Zahlentafel (Seite 125): 

Ve = 4,06 /// 
daher für diese Schnelläufer bei dem gewählten Lauf- 
raddurchmesser von Z)i = 1000 mm und einer Ge- 
fällshöhe von //= 1 m 

4,06 = -^^; n = 77. 

Die Einheitsdrehzahl beträgt «0=104. 

Die verbrauchte Wassermenge bestimmt sich bei 
einem angenommenen Austrittsverlust von ^ = 0,1 aus: 

ZU Q^) = 1,84 cbm. 

Durch Erfüllung der in den mathematisch 
hydraulischen Grundlagen aufgestellten Forderungen 
läßt sich, wie aus den angegebenen Drehzahlen 
zu entnehmen ist, im Verein mit einer rationellen 
Ausbildung der Schaufelfläche schon eine ganz be- 
achtenswerte. Erhöhung der bisher als höchst be- 
kannten Umlaufzahlen erzielen. So weisen beispiels- 
weise die amerikanischen Ausführungsformen (Sam- 
son- und Trumpturbinen), welche ja, wenigstens dem 
Kataloge nach, als die schnellsten Turbinen der Welt 



*) Wird 1^=1, so erhöht sich die Wassermenge auf Q = 1,87 cbm. 
Allerdings miilsten, strenge genommen, auch die Winkel- ttnd Geschwindig- 
keitsverhältnisse eine kleine Änderung erfahren. 



gehen sc^Ijen, aui die ciei-^t-Ti Laiifraduiirchme^iSier 
bezogen, -cur Urr.iauiz^r.-eTi-» von b ^ tiü aui, was 
einer Drehzahl verniindemr.g von rund l^bzw. S5v, H, 
gefi^enüber den angegebenen LautradtA-pen gleich- 
kommen "«rürde. 

Es ließt nun der Gedanke nahe, durch eine 
weitere Verringerung der Einlaufbreite und des Ein- 
trittswinkels bei gleichzeitiger Vergrößerung des Saug- 
rohrdurchmessers auf eine noch erheblichere Dreh- 
zahlerhöhung des Schnelläufers hinzuwirken. Die 
Benutzung des Winkelbildes lehrt aber, daß die in 
den geometrischen Grundlagen aufgestellten Forde- 
rungen um so schwieriger zu erfüllen sind, je größer 
die Drehzahl wird. Da daher die Beschreitung dieses 
Weges keinesfalls ratsam erscheint, so können die 
in den Fig. 23 und 24 gezeichneten Schaufelformen 
bei der dortselbst gewählten Form der äußeren Lauf- 
radbegrenzung als Grenzfälle von rationell ausgebiK 
deten Schnelläufern angesehen werden. 

In den Fig. 25 (I, II, III, IV u. V) wurde noch ein 
Schnelläufer 2) zur Darstellung gebracht, dessen Aus- 



>> In dem interessanten Aufsatz von Oberin$renicur Schmitthcimcr {/..k\. 
V. d. Ing^ j^rg. 1903, Heft 24 und 25) wird durch Brtmsprohon n«ch|2i>> 
wiesen, daß der Nutzeffekt einer Samsonturbine bei der anifCD^cbcncn Orch> 
zahl (auf 1000 mm Laufraddurchraesser umgerechnet) auf ^4 v. H% hierunter- 
sinkt Der größte Nutzeffekt (72 v. H.) ergab sich bei einer Orchtahl von 
n = 57, weshalb die erstere auf Kosten des Nutzeffektes cntHchtcvlcii tu hoch 
gewählt wurde. Legt man den Berechnungen ein normales FraucUturbliieu- 
laufrad mit/j = 90* und dem gleichen Laufraddurchmesser />| -• 1000 mm tu> 
gründe, so besitzt dasselbe nach der Zahlentafel Seite 125 eine Drehtalü 
n = 53,5; also nur um 6,5 v. H. weniger als der bei dem grüßten Nut«- 
effekt arbeitende Samsonschnelläufer. 

*) Die hier mitgeteilten SchaufelpUne sind teils prAktischen AiistOh- 
rungen des Verfassers entnommen, teils in den KonstruktlonsUbungen an der 
hiesigen technischen Hochschule unter Aufsicht desselben angefertigt worden, 
weshalb an dieser Stelle noch den Herren cand. techn. Blttner, («ermnk, 
Gold, Meyer, Neumaier, Scholz, Woharek und Zcillnger für Ute 
sorgfältige Ausführung der besondere Dank des VerfnsHCfN AUdgcnprochcn 
werden solL 
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I. 




Flg. 25, I bis V. Schnelläufer 
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mit kürzeren Schaufeln. 
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trittskante behufs Erzielung kurzer Schaufeln nach 
aufwärts verschoben wurde (vgl. Fig. 25 1). Dadurch 
konnte dem Winkelbilde (Fig. IV) wegen der geringeren 
Länge der Winkellinien eine kleinere Ausbreitung 




Fig. 26. Amerikanische Ausführungsform (Bauart Trump). 

gegeben werden. Allerdings wachsen dadurch die 
Austrittsgeschwindigkeiten, wie aus dem Schaubild 
Fig. V hervorgeht, ganz beträchtlich, was anderseits, 
wie aus Fig. III ersichtlich, ein erhebliches Anwachsen 
der Austrittswinkel gegen die Laufradachse hin zur 
Folge hat. Daß jedoch durch den eingangs erwähnten 



VI. "IsTxcnicacnf: AiisiüinmnstnTniei;. 



Umstanc riit Schamül Tasacniict tiirzer -ausüilU, is: 
an* Oinr (Ir'iincrd Fic. T ersictrriicn. 

DitifieT- ScfaiKilikirier wiirat iiir eint- WÄÄScrmorur^' 
vor C = t..t EtJTT t>f:! tüneir Gfifalie vrni ^ m ^hfi^i: 




Rg. 27. Französische Ausführunjj^sform» 

und besitzt eine Drehzahl von n -- 188 UmL/min» Die 
übrigen Bestimmungsgrößen sind 



« = 49» 

y = ^% 



J =0,1 

Z)i= 1100 mm- 
Ds^ 1430 mm 
B ~ 275 mm, 
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die übrigen Hauptmaße sind aus dem Schaufelplan 
zu entnehmen. 

In den Fig. 26, 27 und 28 wurden verschiedene 
Formen des Schaufelaufrisses zur Darstellung ge- 
bracht, wie diese in neuerer Zeit bei amerikanischen 
und französischen Ausführungen anzutreffen sind. 




Fig. 28. Neuere Ausführungsform. 

Fig. 26 stellt eine amerikanische Schaufel, Bau- 
art Trump, vor. Auffallend an dieser ist die starke 
Einschnürung des Laufraddurchmessers sowie eine, 
wenn auch geringe Schrägstellung der Laufradein- 

• 

trittskante. Untersucht man mit Hilfe des Winkel- 
bildes die Krümmungsverhältnisse der Schaufelfläche, 
so zeigt sich, daß dieselben die denkbar ungün- 
stigsten sind, wozu der bei A (Fig. 26) vorhandene 
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plötzliche Übergang der Eintrittskante in den äußeren 
Laufradkranz nicht wenig dazu beiträgt. Von einer 
geordneten Wasserführung kann daher hier natürlich 
keine Rede sein. Ahnliche Ausführungsformen zeigen 
auch die Samsonturbinen, weshalb auch die in der 
Anmerkung 1, Seite 171, mitgeteilten Bremsergeb- 
nisse nicht überraschen können. 

Fig. 27 ^), welche eine französische Ausführung 
zeigt, läßt schon auf den ersten Blick eine bessere 
Wasserführung erwarten. Eine Untersuchung mit 
Hilfe des Winkelbildes zeigt auch, daß die Krüm- 
mungsverhältnisse der Schaufel schon erheblich gün- 
stiger geworden sind, obwohl anderseits wegen des 
beträchtlichen Längenunterschiedes der einzelnen 
Wasserfäden von einer rationellen Ausbildung der 
Krümmungsverhältnisse der Schaufel nicht gesprochen 
werden kann. Ebenso hat man es hier nicht mit 
einem Schnelläufer zu tun, da die Drehzahl « = 52 
bei Dl ■■= 1000 mm sogar unter jene eines normalen 
Laufrades gleichen Laufraddurchmessers heruntersinkt. 

Fig. 28 zeigt schließlich eine Ausbildung der 
Schaufelfläche, wie sie in neuerer Zeit mehrfach zur 
Ausführung kommt. Unterzieht man dieselbe mit 
Hilfe des Winkelbildes einer näheren Untersuchung, 
so zeigt sich der schon bei französischen Ausfüh- 
rungsformen bemerkte Übelstand der ungleichen 
Länge der Flußlinien in solch erheblichem Maße, 
daß auch hier eine rationelle Ausbildung der Schaufel- 
fläche, insbesondere wenn auf hohe Drehzahlen Ge- 
wicht gelegt wird, nicht durchgeführt werden kann. 



1) Die Fig. 26 und 27 sind mit Bewilligung des Professors an der 
k. k. Techn. Hochschule in Wien, Ing. A. Budau, aus dessen trefflichen 
Skizzen zu den Konstruktionsübungen f Ur den Bau der Wasserkraftmaschinen 
entnommen. 

Kaplan, Schaufelformen. 12 
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Allen drei Typen gemeinsam ist aber der die Erzie- 
lung hoher Drehzahlen hindernde Übelstand einer viel 
zu groß gewählten Einlaufbreite, dessen Nach- 
teil in den hydraulischen Grundlagen erkannt wurde. 

Die bisher in der Literatur angegebenen Verfahren 
begnügen sich zumeist damit, Form und Krümmung 
der Schaufelfläche durch eine willkürlich im Grund- 
riß angenommene Ein- und Austrittskante sowie durch 
eine „nach dem Gefühle" in den Grundriß einge- 
tragene Flußlinienschar zu bestimmen. 

Es braucht aber wohl nicht näher begründet 
zu werden, daß aus dem sanften Verlauf der Wasser- 
linien im Grundriß keinesfalls auf eine sanft ver- 
laufende Krümmung der Flußlinien bzw. der Schaufel- 
fläche im Räume geschlossen werden darf und ebenso 
umgekehrt. ^) 

Wird daher, wie es derzeit allgemein gebräuch- 
lich, die Horizontalprojektion der Austrittskante be- 
liebig gewählt, so wird das Auge unwillkürlich ver- 
leitet, dem Grundriß derselben eine möglichst sanft 
gekrümmte Kurve zuzuschreiben. Dies ist aber, wie 
aus den angegebenen Darlegungen folgt, unrichtig, 
und muß zu sackartigenVertiefungen und Aus- 
beulungen der Schaufelfläche führen, welche 
den Wirkungsgrad des Laufrades ungünstig 
beeinflussen. 2) Aus den im Abschnitt L wiederge- 



^) Der in Fig. 23 II im Grundriß dargestellte Verlauf der Wasserlinie 
g 4> gibt daf Ur einen augenscheinlichen Beweis. Die stetige räumliche Krüm- 
mung der Flulslinie g (t> bedingt die Ausbildung des auf der Zylinderfläche 
8 7 liegenden StUckes derselben nach einer zylinderischen Schraubenlinie. 
Letztere muß daher auch im Grundriß erscheinen und wird nach dem an- 
gegebenen Verfahren durch das BogenstUck 87 zur Darstellung gebracht. Jede 
andere im Grundriß sanfter gekrlimmte Kurve hätte daher eine stärker ge- 
krUmmte räumliche Flulslinie zur Folge. 

*) Noch ungünstiger gestalten sich die Verhältnisse, wenn die Projektion 
der Austrittskante im Grundriß als gerade Linie angenommen wird. 
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gebenen Lichtbildern von Schaufelmodeilen ist zu 
erkennen, daß die im Grundriß der dargestellten 
Schaufelpläne (Fig. 23, 24 u. 25) ersichtliche Einbie- 
gung der Schaufelaustrittskante bei/^ eine notwen- 
dige Folge der aufgestellten Forderung eines 
sanften und stetigen Verlaufes der Schaufel- 
fläche ist und auch im Räume eine sanft ge- 
krümmte Austrittskante gewährleistet (vgl. die 
Lichtbilder Fig. 42 u. Fig. 43). 

Faßt man die aus den bisherigen Darlegungen 
gewonnenen Ergebnisse kurz zusammen, so lassen 
sich folgende für alle Schnelläufer gültige Haupt- 
leitsätze aufstellen: 

1. Die Schaufelfläche ist als die Einhül- 
lende einer Schar von gesetzmäßig ver- 
laufendenFlußlinien aufzufassen, deren 
günstigsteKrümmungen aus den Winkel- 
linien und deren vorteilhafteste Lage 
aus dem Winkelb^lde zu entnehmen ist. 

2. L^ge und Krümmung der Ein- und Aus- 
trittskante ist keinesfalls willkürlich, 
sondern deren vorteilhafteste Ausge- 
staltung aus dem Winkelbilde zu ent- 
nehmen. 

3. Hohe Umlaufzahlen erfordern nicht 
nur eine entsprechende Verkleinerung 
des Eintrittswinkels und des Laufrad- 
durchmessers, sondern auch eine Ver- 
ringerung der Einlaufbreite. 

4. Bei stark veränderlichen Austritts- 
geschwindigkeiten sowie bei besonders 
hohen Drehzahlen ist die Ausbildung 
der Eintrittskante als Raumkurve er- 
forderlich. 

12* 
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Die hier mitgeteilten Ergebnisse sind durch die 
neuesten auf dem Gebiete des Schnelläuferbaues ge- 
wonnenen Erfahrungen bestätigt 

So weisen die von Briegleb Hausen in Gotha 
nach den Entwürfen von Prof. Dr. Ing. Garn er er 
gebauten »Oberschnelläufer*', welche wohl derzeit 
als die schnellsten, bei hohem Nutzeffekt arbeitenden 
Turbinen gelten dürfen, bei entsprechender Laufrad- 
erweiterung eine räumlich gekrümmte Austrittskante 
auf (vgL die Abbildung 64 Seite 317). In der letzten 
Zeit ist auch die Leobersdorfer Maschinenfabrik in 
LeobersdoH tum Baue von hochwertigen Schnell- 
läufern übergegangen und weisen die neuesten Aus- 
f ühnmgsformen dieser Firma (entworfen von Dr. techn. 
Baudisch) neben einer raumlich gekrümmten Aus- 
tritlskanle auch eine als Raumkurve ausgebildete 
Fintrittskante auf. der^n Vorteile auf Seitens u. L 
uuv! Iw) be:j^rcH:hen wurden (vgl. die Abbildung 7S 
Seite nV>2 k Die h:cr gefundenen Ergebnisss* behalten 
auv^h bei den übngen Laufrad*r^ujvpen ihre Guinckeit. 
wc^OvÄ.b $;\Ä:erh:n a;:i d":ese r.ur kurz hir.ce wiesen 
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gelegt (Fig. 29, I), so schreitet man an die Ermitt- 
lung der Flußflächen. Nach den Gesetzen über die 
Schwerpunktslage bestimmt sich der Schwerpunkt 

des Kreisbogens qwi' zu 

-^_ ^X Sehne yä ' 
Bogen qpflt' 

durch Messung der erforderlichen Längen aus Fig. 29, 1 

ergibt sich 

^ = 0,57 m 

Sehne (pa = 0,435 m 

Bogen q^a = 0,45 m 

Mithin wird 

-o 0,57. 0,435 ^.. 

aS = ' ^ ' = 0,55 m. 

0,45 

Aus dem Aufriß ergibt sich nun der Schwer- 
punktshalbmesser ra des Bogens ya' in bezug auf 
das Wellenmittel zu 

r„ = 0,275 m. 

Es ist daher der Flächeninhalt der Niveaufläche /\^ 
(angenäherte Kugelfläche) 

F^ = fix' 2ra7t = 0,45 • 2 • 0,275 • n = 0,775 qm. 

Die Niveauflächengeschwindigkeit durch Ftp er- 
gibt sich nach Formel 12 (S. 32) zu 

— _ J?_ — 2,125 _ 
^''~ F^.q' ~ 0,775 . 0,98 ~ '^ "^ 

wobei q mit 0,98 geschätzt wurde. ^) 

Aus Gleichung 32 bestimmen sich nunmehr die 
der einzelnen Teilturbinen entsprechenden Kreisring- 
durchmesser. Wählt man 6 Teilturbinen und für ip 



1) Die Versperrung des Durchflußquerschnittes tritt nur indirekt auf, 
weil sich hinter den Schaufelenden Wirbelräume bilden müssen. Eine Zu- 
schärfung der Schaufelenden ist daher- sehr zu empfehlen, weil dadurch die 
ersteren verringert werden Icönnen. 
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den auf Seite 143 angegebenen Wert i/» = 0,9865, 
so wird 

o„ = D. /n]' = D. /rr£|« = 0,91« o. 

D^ = 0,8192 D, 
D., = 0,71 19 D, 
O., = 0,5848 D, 
0.. = 0,4218 fl. 
fl^=0,1162fl. 

Da es aus zeichnerisclien Gründen bequemer 
ist, statt der Durchmesser Ds die Halbmesser Ra zu 
benützen, so gehen obige Formeln unter Berücksich- 
tigung, daß für Da^2Rs = 1 120 mm gefunden wurde, 
über in 
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Der aus der letzten Gleichung 
bestimmbare Wellendurch- 
messer Z)s^= 130 mm stimmt 
mit den gemachten Annah- 
men vollauf überein. 



^5^ = 512 mm 
/?,, = 458,9 
/?,, = 398,6 
Rs, = 327,5 
/?s. = 236 
Rs, = 65 

Aus Gleichung 33 (Seite 155) bestimmt man nun 
die Größe des Produktes 

•^ nrtQCa 67r0,98-2,8 

In qmm ausgedruckt wird 

jfZ)^= 41,000 
fährt man wieder statt der* Durchmesser die Halb- 
messer ein, so ist 

jf^,=. 20500. 

Wählt man daher jf^ =11 ^ = 45,5 mm, so wird 
nach Fig. 29, I das entsprechende ^^^ = 450 mm 
und mithin y^ R^^ = 450 - 45,5 = 20500, wie es Glei- 
chung 33 verlangt. Durch versuchsweises Auftragen 
der Werte von y bei gleichzeitiger Bestimmung der 
zugehörigen Werte für Rj^ lassen sich, besonders 
mit Hilfe des Rechenschiebers die verlangten Punkte 
t; e* <J* / ß" und a leicht bestimmen. 

Betrachtet man ferner die Ebene ZZ' als Niveau- 
fläche (Fig. 29, I), so ergibt sich, da D^ aus der 
Zeichnung zu D^ = 730mm angenommen werden kann« 

i" = 1 — ^ = 1 — 14 = 0,0t>S4. 

Mithin wird nach Gleichung 32 a (Seite 156) 

R =r 334 mm \ ^ . ^ 
/?:=300 .. /?. = •«> mm 

R., = 2oO .. ^^ = ^ = t>5 mm. . 

^.=217 „ 
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Hier wurden wieder der Übersichtlichkeit halber 
die Halbmesser berechnet. 

Teilt man schließlich die Eintrittskante in sechs 
gleiche Teile, so können nach den auf Seite 156 u.f. ge- 
machten Angaben die Erzeugenden der Flußflächen 
bestimmt werden. Zur etwaigen Berichtigung der- 
selben ist Gleichung 33 a zu benutzen. Nun entwirft 

man die Austrittskante aß'y y, legt durch diese 

Punkte die Niveauflächen /v, Fß . . . . Fs und be- 
stimmt deren Flächeninhalt. 

Für Fa findet man, da nach Fig. (29, 1) 

b = 290 mm r« ~ 242 mm 
Fa = 2ranb = 2' 0,242 7t - 0,29 = 0,442 qm. 

Die in Fa vorhandene Niveauflächengeschwindig- 
keit wird nach Gleichung 12 (Seite 32), wenn für 
^' z= 0,96 gesetzt wird, 

_ Q _ 2,125 _ 
^"^ ~ Faq'~ 0,442 . 0,96 ~ ^ "'* 

In gleicher Weise findet man \üvFß = 0,462 qm und 
mithin Cß = 4,75 m, wobei für q' = 0,97 gesetzt wurde. 
Ebenso findet man Fy = 0,64 1 qm, daher Cy = 3,37m ent- 
sprechend ^' = 0,97 und schließlich wird /V5 =0,735 qm; 
mithin bei q' = 0,98 es = 2,95 m. Die Niveäuflächen- 
geschwindigkeit Ce ist nur wenig von Ca verschieden, 
weshalb eine genaue Berechnung nicht erforderlich ist. 
Der Verlauf der Niveauflächengeschwindigkeiten wurde 
in Fig. 29, I auch zeichnerisch dargestellt. 

In gleicher Weise, wie in Fig. 23, III erläutert, 
bestimmt man nun die Laufradaustrittswinkel und 
aus diesen das Winkelbild. Durch die auf Seite 161 u.f. 
geschilderte Übertragung der Fehlerdreiecke in den 
Grundriß ergibt sich schließlich die in Fig. 29, II 
dargestellte Form der Schaufelfläche, aus welcher 
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auch die Schichtenlinien behufs Herstellung des 
Schaufelklotzes eingetragen sind. 

Behufs richtigen Einbaues der Schaufeln emp- 
fiehlt es sich, die in den Punkten aßy... usw. vorhan- 
denen lichten Weiten und Austrittswinkel nach den auf 
S. 101 gemachten Angaben zu bestimmen. (Fig. 29,111.) 
In Fig. 29, IV ist noch der Einbau der Finkschen 
Drehschaufeln dargestellt; Der große Leitradwinkel 
verlangte eine erhebliche Vergrößerung der Leit- 
schaufelzahl (^1 = 26) — gegenüber 16 Lauf schaufeln — 
um auch hier einen befriedigenden Schluß der Leit- 
schaufeln zu ermöglichen. (Vgl. Abschnitt J.) 



F. Berechnung und 
der Normalläufer mit großem 
Wasserverbrauch. 



I. Allgemeine Grundlagen und Aufstellung von 

Zahlentafeln. 

Nach der im Abschnitt B gegebenen Definition 
ist unter einem Normalläufer mit großem Wasser- 
verbrauch ein Francisturbinenlaufrad mit einem Lauf- 
radeintrittswinkel von /^=90° zu verstehen, dessen 
Laufraddurchmesser kleiner ist als der Saugrohr- 
durchmesser. 

Der Einbau eines solchen ist überall dort vor- 
zunehmen, wo die Einheitsdrehzahlen innerhalb der 
Grenzwerte /^o==55 bis /^o==75 liegen. Durch die 
Bedingung /J = 90® vereinfachen sich die im Ab- 
schnitt E für Schnelläufer angegebenen Formeln und 
ergeben daher folgende Rechnungsgrundlagen 

tga = f2C 9a. 



Ve = iegH 2c 



tOVe 17 

• • • • • If. 



4_2 
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C = ^^^—. ..... 11. 

2a<900 25a. 

Aus Gleichung 25a folgt ' a < 45® 
daher nach 9a tga=y2C< 1 
Mithin muß C <\ 

daher auch ,. \ o — ö- <% 34. 

Gleichung 2 c und 17 lassen erkennen, daß auch 
in dem zu besprechenden Sonderfall eine nicht un- 
erhebliche Drehzahlerhöhung möglich ist, nur darf 
nicht vergessen werden, daß auch gleichzeitig die 
Bedingung 34 zu erfüllen ist und daher besonders 
der Vergrößerung von J eine Grenze gesetzt ist. 
Um die auftretenden Verhältnisse übersichtlicher zu 
gestalten, werde in Gleichung 17 der Wert für Ve 
eingesetzt. Nach einigen leicht zu übersehenden 
Umformungen ergibt sich dann schließlich 

60 / ^^^// (l-l) (J^l^-J^ 17^ 

Wäre J nicht an die Bedingung 11 geknüpft, 
also von y, fi usw. unabhängig, so könnte aus Glei- 
chung 17a unmittelbar jener Wert für J bestimmt 
werden, durch welchen die Drehzahl zu einem 
Maximum wird. 

Setzt man daher 

so wird ^1=1/3 = 0,333. 

Da nun aber, wie aus Gleichung 34 folgt, J auch 
vony und fi abhängig ist^), so verlangen solch hohe 
Werte von J bei entsprechender Vergrößerung von f,i 

*) 1^ und y lassen eine willkürliche Wahl nicht zu. 
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auch eine ausgiebige Erhöhung von y. Letztere 
steht aber, wie aus Gleichung 17 und 17a folgt, im 
Widerspruch mit der beabsichtigten Drehzahl- 
erhöhung. Ebenso ist auch eine starke Vergrößerung 
von ii< in praktischer Hinsicht nachteilig, da die geord- 
nete Wasserführung längs der inneren Laufradbegren- 
zung dadurch erschwert, die Einlaufbreite übermäßig 
hoch und die Regulierung schwerfällig und teuer wird. 
Ein weiterer in der neueren Literatur vielfach 
unterschätzter Umstand, welcher gegen die Zulassung 
allzu hoher Austrittsverluste spricht, ist der, daß die 
zur Überwindung der Wasserreibung erforderlichen 
Druckhöhen mit der Größe der Durchflußgeschwin- 
digkeit durch das Saugrohr in ganz erheblichem 
Maße wachsen. Nach Prof. Pfarr^) ergibt sich die 
zur Überwindung der Reibungswiderstände in Rohr- 
leitungen vom Kreisquerschnitte erforderliche Druck- 

höhe A« zu: ^^ _ 0,00175 I g 

wobei L die Rohrlänge, Q die in der Sekunde durch- 
strömende Wassermenge und D den Rohrdurch- 
messer bedeutet. 

Mithin ist beispielsweise die Widerstandshöhe 
bei gleicher Rohrlänge und gleicher Wassermenge, 
aber halbem Rohrdurchmesser 32 mal so großl 
Daß sich unter solchen Verhältnissen trotz Saugrohr- 
erweiterung ein erheblicher Verlust am Nutzgefälle 
einstellen muß, ist wohl ohne weiteres einleuchtend.^) 



1) Die Turbinen für Wasserkraftbetrieb, Berlin 1907, Jul. 
Springer. 

*) Der Verfasser sieht sich zu dieser ausführlichen Darlegung veran- 
laßt, weil in neuerer Zeit Vorschläge aufgetaucht sind, welche bezwecken, 
das für Langsamläufer (vgl. Abschnitt H) bewährte Laufradprofil auch den 
Schnelläufern zugrunde zu legen und durch eine Vergrößerung der oberen 
Saugrohrgeschwindigkeit auf eine Drehzahlerhöhung hinzuwirken. (Vgl. auch 
das über die Saugrohrerweiterung Gesagte Seite 119 u. f.) 
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Die Größe von ^ ist, wie aus den angegebenen 
Formeln ersichtlich, auf die Höhe der Drehzahl von 
keinem Einfluß. Es ist dies ein besonderes Merkmal 
dieser Laufradgruppe, durch welches sie sich ganz 
wesentlich von den Schnelläufern unterscheidet. 

Dagegen beeinflußt die Laufradhöhe den Leitrad- 
winkel a in der Weise, daß große Einlauf breiten 
kleinere Austrittswinkel erfordern. Weiter folgt aus 
Gleichung 17, daß größere Drehzahlen kleinere y — 
also eine größere Laufraderweiterung erfordern. Im 
allgemeinen empfiehlt es sich jedoch y = %3 zu 
wählen und falls höhere Drehzahlen verlangt werden, 
einen Schnelläufer mit großem Wasserverbrauch aus- 
zuführen, um eine allzu starke Laufraderweiterung 
zu vermeiden. 

In nebenstehender Zahlentafel V wurden für den 
praktischen Gebrauch die Bestimmungsgrößen von 
Normalläufern für verschiedene Laufraderweiterungen^) 
(y = %Q — 10/^3) und für Laufbreiten (fz = % — 1/2) bei 
Austrittsverlusten von ^^ = 0,1 und ^ = 0,15 einge- 
tragen. Auch hier sind die letzteren als oberste 
Grenzwerte anzusehen, und es empfiehlt sich, falls 
ein höherer Nutzeffekt verlangt wird, J <iOy\ zu 
wählen. Der Querschnittsverengung durch die Tur- 
binenwelle T/S sowie dem Schaufelverengungsver- 
hältnis Q wurden auch hier die konstanten Mittel- 
werte T/; = 0,98 und ^ = 0,93 beigelegt. Aus der 
Zahlentafel V ersieht man die schon erwähnte Tat- 
sache, daß die Einheitsdrehzahlen bei gleichem J 
von fx unabhängig und gegenüber jenen der Schnell- 
läufer schon erheblich gesunken sind. 



i) y = 10/jo ist die unterste Grenze. Hier fällt der Begriff des Normal- 
läufers mit großem Wasserverbrauch mit jenem für kleinem Wasserver- 
brauch zusammen. 
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Untersucht man die Veränderlichkeit der Dreh- 
zahlen, welche sich bei einem Laufraddurchmesser 
von Di = \ m und gleichem /w und y, aber verschie- 
denen Austrittsverlusten einstellen, so findet man, 
wie Zahlentafel VI zeigt, daß mit wachsendem J eine 
Abnahme derselben verbunden ist — ein Ergebnis, 
welches unmittelbar auch aus Gleichung 2 c S. 187 
hervorgeht. Eine Abnahme des Austrittsverlustes, 
oder mit anderen Worten, eine geringere Beauf- 
schlagung hat auch hier — soll ein stoßfreier Wasser- 
eintritt gewahrt bleiben — eine Abnahme des Leit- 
radaustrittswinkels zur Folge, was bekanntlich durch 
Anwendung der Finkschen Drehschaufeln ermöglicht 
wird (vgl. Seite 139). 

Zahlentafel VI. 



/? 90» ^ 


V. y "/,, 


Z)i — 1 m 


J 


0.1 


1 

0,15 


Ve 


2,8 


2,72 


60 Vi; 

«. — -. — 


53,5 


52 


a 


29» 30' 


35^ 50' 



Was nun den praktischen Gebrauch der Zahlen- 
tafei V anbelangt, so kann auf das auf Seite 140 u. f. für 
Schnelläufer Gesagte hingewiesen werden. Hier ist 
noch zu bemerken, daß nur in den seltensten Fällen 
eine Übereinstimmung der in der Zahlentafel für n^ 
angegebenen Werte mit den berechneten möglich ist. 
Eine Änderung des Laufradwinkels ß ist jedoch — 
soll das Laufrad nicht die Eigenschaften eines Normal- 
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läufers verlieren — unstatthaft. In allen diesen Fällen 
ist der rechnerische Weg nach folgendem Entwurf 
vorzuziehen. 

11. Berechnungsvorgang zur Ermittlung der Be- 
stimmungsgrößen von Normalläuf em mit großem 

Wasserverbrauch. 

Gegeben ist Q H und n. Man wähle mit Rück- 
sicht auf das auf Seite 119 und Seite 189 Gesagte 
die Größe des Austrittsverlustes J' und betrachte 
diese als vorläufige Annahme. Daraus bestimme 
man nach Gleichung 16 Seite 133 unter der vor- 
herigen Wahl eines Verengungsverhältnisses des Saug- 
rohrquerschnittes durch die Turbinen welle von ip* (>o0,98 
die Größe des Saugrohrdurchmessers zu 



"-h 



4(? 



16. 



Benutzt man ferner Gleichung 17, welche auch 
in der einfacheren Form geschrieben werden kann 

bOVe' ,7- 

so kann daraus, da n gegeben ist und vj aus Glei- 
chung 2 c zu vj ^fe' gH bestimmt werden kann, 
die Größe der Saugrohrerweiterung / berechnet 
werden. 

Im allgemeinen wird jedoch der aus Gleichung 17a 
bestimmte Wert von y in der Zahlentafel V nicht 
enthalten sein und ebenso das aus der Gleichung 
Dl = / Ds erhaltene Maß für den Lauf raddurch- 
messer kein auf 50 oder 100 abgerundetes Maß vor- 
stellen. 

Man geht nun ähnlich vor, wie auf Seite 134 u. f. 
gezeigt, indem man vor allem den Laufraddurch- 

Kaplan, Schaufelformen. 13 
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messer auf das zunächstliegende gerade Maß ab- 
rundet und gleichzeitig auch eine Verminderung 
des Saugrohrdurchmessers in der Weise vornimmt, 
daß / einen in der Zahlentafel V angegebenen Wert 
vorstellt. Letzteres ist allerdings nicht unbedingt er- 
forderlich, zur Erzielung geometrisch ähnlicher Lauf- 
radformen jedoch anzustreben. Jedenfalls ist aber 
zu beachten, daß mit einer Vergrößerung von D^ 
auf Z)i ebenfalls eine Vergrößerung von Dg auf 
Ds zu verbinden ist und umgekehrt. Es wird da- 
durch in einfacher Weise ein Ausgleich erzielt, da 
durch die erstere eine Verkleinerung und durch die 
letztere, wie aus den angegebenen Formeln folgt, 
eine Vergrößerung der Drehzahl hervorgeht. Durch 
Abrundung von Di und / auf Dg bezw. y ist nun 
auch der Wert von Di festgelegt. 

Der genaue Wert von ip folgt dann aus der 
Gleichung 27 Seite 134 zu 



xp=\- 



d2 



27, 



Ds^ 

wobei d nach den auf Seite 135 gemachten Angaben 
bestimmt werden kann. 

Ebenso folgt die Größe der Saugrohrgeschwin- 
digkeit aus der Beziehung 

!!?_ 28. 



c« = 



TClpDs^ 

Mithin ist auch e = (\ — X) (1 — z/) bekannt. Die 
neue Umlaufgeschwindigkeit folgt aus 

Als weitere Kontrolle kann nun noch die be- 
kannte Beziehung ^q 

n = 



Dl 7t 

benutzt werden. 
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Die aus dieser Gleichung ermittelte Drehzahl 
wird in den meisten Fällen in voller Übereinstimmung 
mit der geforderten stehen. Sollte sich aber dennoch 
eine kleine Abweichung zeigen, welche aus irgend- 
welchen Gründen unerwünscht ist, so kann durch 
eine leicht zu übersehende Änderung von y eine 
beliebig genaue Annäherung an die gewünschte 
Drehzal erreicht werden.^) 

Nun wählt man noch \i innerhalb der ange- 
gebenen Grenzen (ein guter Anschluß der inneren 
Laufradbegrenzung an die Turbinenwelle wird mit 
^i =^ 1/3 erzielt), wodurch auch die Einlaufbreite B 
festgelegt ist. 

Durch die endgültig festgesetzten Werte von y, f/, 
^ und J ist durch die Gleichung 11 bzw. 9 a auch 
der Leitradwinkel a bestimmt. Man findet 

16 /^^^c^^ 
tg a = fic^ 9a. 

Sollte ein möglichst kleiner Wert von a ge- 
wünscht werden, so läßt sich dies durch eine Ver- 
größerung von II erzielen. Die bisher gefundenen 
Bestimmungsgrößen erleiden dadurch keine Änderung. 

Der aus Gleichung 9 a bestimmte Leitradwinkel 
ist bei der normalen Wassermenge Q einzuhalten. 
Wie aber im Abschnitt E ausführlich dargelegt, ist 
es im praktischen Turbinenbau jedoch üblich, den 
Leitradwinkel so zu bemessen, daß die Turbine auch 
eine größere Wassermenge Q^ verarbeiten kann. Der 
Rechnungsvorgang ist bei gleichzeitiger Berücksich- 
tigung des auf Seite 137 u.f. Gesagten kurz folgender: 



^) Bei kleinen Laufraddurchmessern ist jedoch hier als auch bei den 
Normalläufern mit kleinem Wasserverbrauch eine weitgehende Abrundung 
von Dg nicht durchführbar. 

13» 
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Die neue Saugrohrgeschwindigkeit ergibt sich zu 

c, = -i2^_ 28a. 

Mithin wird der Austrittsverlust 

j, = _f?L_ 26 b. 

Daher geht auch e über in 

Die Radkonstante C ändert sich auf 

a = —^f^^l— . . . . . IIa. 

oder Q = C ^ 

Mithin wird der bei ganz geöffnetem Leitapparat 
erforderliche Leitradwinkel a^ 

1_ . . . 30b. 



tg«i =iYa=tgall^^ 



Gleichung 29 oder 9 b gibt schließlich noch fol- 
genden interessanten Aufschluß über die Regulier- 
fähigkeit des Normalläufers. Es ist nämlich nach 

Gleichung 9b 2 Ctg« 9^. 

^ tg2a — 2C 

Berücksichtigt man gleichzeitig Gleichung 9 a, 
so erkennt man, daß sowohl für die normale Wasser- 
menge Qy als auch für die Höchstwassermenge Q^ 
der Nenner der Gleichung 9 b immer Null sein muß, 
was für beide Beaufschlagungen den Wert /i? = 90® 
zur Folge hat. Dies ist ein nicht zu unter- 
schätzender Vorteil des Normalläufers gegen- 
über dem Schnelläufer, weil der erstere auch 
bei wechselnder Beaufschlagung einen stoß- 
freien Wassereintritt und mithin gute Wir- 
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ku'ngsgrade gewährleistet.^) Diese theoretische 
Erkenntnis wurde auch durch die praktische Eriah- 
ning bestätigt gehinden und mag wohl auch ein 
Grund sein, weshalb man bei Schnelläufern eine all- 
zu starke Verkleinerung des Leitradwinkels zu ver- 
meiden sucht 

Was die zeichnerische Durchbildung der Schaufel- 
fläche anbelangt, so erfolgt dieselbe nach den gleichen 
Gesichtspunkten wie diese für Schnelläufer auf Seite 150 
u. f. ausführlich besprochen wurde. Das Winkelbild 
vereinfacht sich in diesem Sonderfall , da ;:?=:%* 
auszuführen ist; die Schaufeln werden kürzer als 
jene der Schnelläufer und eine sanfte Krümmung 
derselben ist meist ohne Ausbildung der Eintritts* 
kante als Raumkurve möglich. Immerhin ist eine 
Schräglegung derselben (vgl. Abschnitt M III) emp- 
fehlenswert und besonders dann unbedingt erfor- 
derlich, wenn, wie es derzeit noch vielfach geschieht, 
die Austrittskante als ebene Kurve ausgebildet wird» 
An einem praktischen Beispiel soll der einzuhaltende 
Vorgang noch genauer besprochen werden* 

111. Praktisches Beispiel. 

Es soll das Laufrad einer horizontalen Francis- 
turbine für eine sekundliche Wassermenge von 
Q = 4,25 cbm bei einem Gefälle von 6,78 m ent- 
worfen werden. Dabei ist eine Drehzahl desselben 
von n=\57 einzuhalten. 

Nach Gleichung 19 Seite 110 ist ersichtlich, daß 
in diesem Falle vorteilhaft ein Normalläufer mit 



1) Die Drehzahländerung ist, wie aus Zahlentafel VI, Seite 192, folgt, 
bei wechselnder Belastung sehr gering. Allerdings bleiben auch hier die 
erwähnten Störungen beim Wasseraustritt aus dem Laufrade bestehen, welche, 
wenn auch in geringem Maße auf die Eintrittsverhältnisse rückwirkend sind. 
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großem Wasserverbrauch Verwendung finden kann. 
Wählt man daher, vorbehaltlich einer späteren Be- 
richtigung J' ^= 0,075 und xp' = 0,98, so wird 

Cs' = iJ'2gH = y 0,075 2^6,78 = 3,15 m 
Daher wird der Saugrohrdurchmesser 

\ip7tcs 1 7i:.0,98-3,15 ' 

Man findet die diesen Annahmen entsprechende 
Umlaufgeschwindigkeit bei Berücksichtigung, daß 

c' = (\ — J') (1 — A) = (1 —0,075) (1 —0,1 1) = 0,823 
vj = i7JJf= y 0,82 3^. 6,78 = 7,4 m 

Da die Drehzahl vorgeschrieben ist, so findet 
man den vorläufigen Wert von 

^ TtnDs 157. 1,322. 7r ' 

daher wird D{ = 0,682 • 1,322 = 0,905 m. 

Rundet man den Laufraddurchmesser nach 
unten ab, so ist der gleiche Vorgang auch beim 
Saugrohrdurchmesser vorzunehmen. Da der Wert 
von / ungefähr der Größe von y = ^/i3 entspricht, 
so soll dieser — abweichend von dem bisher einge- 
haltenen Vorgange — der weiteren Berechnung zu- 
grunde gelegt werden. 

Man findet daher als endgültig festgelegte Werte 

A = 900mm Z)^ = ^ 900= 1300 mm 

Die Leistung der Turbine bestimmt sich ange- 
nähert aus Gleichung 20 a Seite 114 zu 

N= 10 . 6,78 . 4,25 = 287 PS 
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Daher wird der Wellendurchmesser 

3 nü" 3 /~287 

rf=130l/-^ = 130 T/-^=160mra 

Im Saugrohr wurde nach Fig. 30 1 die Welle ab- 
gesetzt auf di=l20mtn. Mithin bestimmt sich der 
neue Wert von jp aus 

Ebenso ergibt sich nun die neue Saugrohrge- 
schwindiglteit aus 

JQ _ 4-4,25 

'■ - « H:D.' - „.0,99.1:3^ = ''" " 

Der unter dieser Annahme vorhandene Austritts- 
verlust wird 

^=4n = & = "'"'"""'■'" 

Für c findet man 

e = (l— 0,11) (1— 0,08) = 0,82 



Daher wird v, = j'e^// = )'0,82^- 6,78 = 7,4 m 
und mithin die Drehzahl 

60v, 60-7,4 ,._ 

wie es das Projekt verlangt. 

Der für normale Beaufschlagung erforderliche 
Leitradwinkel folgt aus 

Mithin wird 0=36" 20'. 

Setzt man voraus, daß die Turbine etwa mit 
10 V. H. der normalen Wassermenge überlastet werden 
kann, so ergibt sich 



/ . 
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Fig. 30, I bis IV. Normalläufer 

(Siehe das prak- 
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mit großem Wasserverbrauch. 

tische Beispiel.) 
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Q^ = Q-{-^Q = 4,25 + 0,425 = 4,68 cbm 

Die dazu erforderliche Saugrohrgeschwindigkeit 
folgt aus 

r 4(7, _ 4. 4,68 

Csi = — — rTir = =^ = 3jöö m 

ipTcDs- 0,997r.l,3^ 

Der neue Austrittsverlust wird 



^2 3 55-» 

^^ ^27F^2-^'.6,78^^'^^^ 
Daher wird 

€,=(1—A) (l_z/i) = (l— 0,11) (1—0,095) = 0,805 
Mithin wird die neue Radkonstante 
C -C^-0271 0-095 ■ 0,82 _ 

daher tg a^ = ilC^ = y 2- 0,327 = 0,808 

Nachdem die Bestimmungsgrößen des Laufrades 
endgültig festgelegt sind, kann mit der zeichne- 
rischen Darstellung der Schaufelfläche be- 
gonnen werden. Da sich der dabei einzuhaltende 
Vorgang mit jenem deckt, welcher bei Schnelläufern 
ausführlich erörtert wurde, ist hier nur eine Wieder- 
gabe der wichtigsten Ergebnisse an Hand des Schaufel- 
planes Fig. 30, I, II u. III erforderlich. 

Nach Festlegung der äußeren und inneren Lauf- 
radbegrenzung schreitet man an die Ermittlung der Fluß- 
flächen. Der Schwerpunktshalbmesser ra der Niveau- 
fläche Aa' (Fig. 30 1) ergibt sich zu r^^^ 0,29 m. 
Ebenso findet man Aa' = 0,485 m. 

Mithin wird der Flächeninhalt von Fi 

Fi = Ul' '2 7t ra = 0,485 2 7t - 0,29 = 0,888 qm 
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Die Durchfluß geschwindigkeit durch Fi ergibt 
sich daher zu 

_ Q _ 4.25 _.^ 

^- ~-7^ ~ o,MS o.sss - ^-^ "" 

wobei Q wieder mit o =0,9S geschätzt wurde. *> 
Bestimmt man nach Gleichung 32 die den einzelnen 
Teilturbinen entsprechenden Kreisringdurchmesser 
und setzt man eine Unterteilung in 10 Teihurbinen 
voraus, so ergibt sich mit Rücksicht auf den ermit- 
tehen Wert von il* 



A. A ^ 


1 ""• 
n 


— 1- 'Z 


- 1235 


0^ — 1163 




D,. — 723 




D^ — 1089 




D^ — 5% 




A. — 1010 




Z)^ = 430 




A.- 925 




A,.-<^-120. 




D^— 833 









Ferner bestimmt man aus Gleichung 3v^ das 
Produkt j'ZJz, aus welchem die Lage der Fhißflachen 
auf Fl ermittelt werden kann. Man findet 

daher in qmm ausgedrückt 

yDx = 28800 oder bequemer yRt = - 1 4,400 qmm. 
Wählt man daher y^ = 30 mm, so wird nach 
Zeichnung Fig. 30 I R^^ = 480 mm. Da das Produkt 
beider Werte tatsächlich die obige Gleichung erfüllt, 
so ist dadurch schon die Lage der äußersten Fluß- 
fläche (Punkt x) auf Fl festgelegt. Das angegebene 
Verfahren wiederholt, ergibt die übrigen Punkte der 
Flußflächen auf dem Bogen la\ 



1) Vgl. die Anmerkung 1, Seite 181. 
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Die Ebene zz* (Fig. SOI) als Niveaufläche be- 
trachtet, ergibt neue Anhaltspunkte für die Bestim- 
mung der Flußflächen. Der erforderliche Wert von 
yp^ bestimmt sich aus 

^' 0,82^ 

wobei Dg aus Fig. 30 1 mit Dg = 820 mm ermittelt 
wurde. Mithin wird nach Gleichung 32 a 

R^^ = 390 mm R^^ = 266 mm 

/?^, = 369 „ /?^, = 234 „ 

/?,3 = 348 „ /?.,= 197 „ 

/?^, = 322 „ /?.,= 150 „ 

/?^, = 297 „ Rg,= 80 „ 

Teilt man schließlich die Eintrittskante in 10 
gleiche Teile, so können nach den auf Seite 156 u. f. 
gemachten Angaben die Erzeugenden der Flußflächen 
bestimmt werden. Erst jetzt entwickelt man die 

Austrittskante aß A, indem man den unteren Teil 

derselben (l bis y) vorteilhaft in die Niveaufläche Fi 
legt und den oberen Teil in der gezeichneten Weise 
an die obere Laufradbegrenzung anschließt. 

Abweichend von dem bei der zeichnerischen 
Durchbildung der Schaufelfläche eines Schnelläufers 
angegebenen Verfahren wurde hier an beliebigen 
Stellen der Schaufelfläche eine neue Schar von 
Niveauflächen gelegt (F^ F2 F^), die Niveau- 
flächengeschwindigkeit bestimmt und dadurch die 
Lage der Flußlinien kontrolliert bzw. berichtigt, wo- 
durch die ursprünglich gewählte Niveaufläche zz" 
die Form 7^4 erhielt. Aus Fig. 30 IV ist das Schau- 
bild der absoluten Austrittsgeschwindigkeiten längs 
der Austrittskante zu ersehen, deren Größen nach 



«Jen: ^[eiciien Gesichtspunkten bestimmt wurde* wie 
3fezf Seite 52 und Seite 1S5 an^e^eben. 

Bestimmt man nun njLch der bekannten Hilfs- 
konstmktioii tFig. 23 IIb die Grv5:3e der Austritts- 
Winkel, so kann hernach mit dem Entwürfe des 
WInkeLbildes iF:^. 30 IIb begonnen werden* Da 
- = V'>* wird, so ist ein befriediijender Verlauf der 
Wlnkellinien in einfacher Weise zu erzielen. Ein 
Schieflegen der Schaufeleintrittskanto b bzw» die Aus- 
bildung derselben aus Raumkurve wird nur in Fallen 
stark veränderlicher Austrittsgeschwindiirkeiten er- 
forderlich sein. 

Durch das auf Seite lol u. L anvregebene Ver- 
fahren können nun die gezeichneten Fehlerdreiecke 
in den Grundriß übertragen werden, wodurch die 
Horizontalprojektion der FlulMinien« sowie die zur Her- 
stellung des Schaufelklotzes erforderlichen Schichten- 
linien erhalten werden. (VgL Fig. v^O II u. IIK) 

Nicht ohne Interesse ist schließlich das Ergebnis, 
daß es bei Normalläufem gelingt, durch entsprechende 
Formgebung der Schaufelaustrittskante im Aufriß, 
bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Winkelbildes 
(Fig. 30 III) die sonst bei Schnelläufern auftretende 
Einbiegung der Schaufelaustrittskante (vgl. Seite 17^) 
zu vermeiden. Damit ist jedoch keinesfalls gesagt» 



>) über den Wert und die Ursache der Schiefle^un^; derselben herr- 
scben sowohl in der Praxis als auch in der Literatur die verschiedensten 
Meinungen. Wenn von dem Vorteil einer gleichniäüigeren Querschnitts« 
Verengung beim Wassereintritt abgesehen wird, so hat die Neigung der Ein- 
trittskante lediglich den Zweck, eine bessere riumliche Krümmung der 
Schauielf lache bei einer ebenen Austrittskante derselben lu ermöglichen 
(vgl. Seite 304). Dieser Hauptgrund scheint jedoch bei vielen praktischen 
Ausführungen noch nicht erkannt worden lu sein, da sich nicht selten Laut- 
räder vorfinden, deren Eintrittskante im verkehrten Sinne geneigt ist. 
wodurch die räumlichen Krümmungsverhfiltnisse der SchaufelflAche natürlich 
noch ungünstiger ausfallen, als wenn^ von einer Schrägstellung derselben 
überhaupt abgesehen worden wäre. 
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»o. 
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daß etwa die räumliche Krümmung einer solchen 
Schaufelfläche vollkommener wäre, was übrigens 
auch aus dem Vergleiche der Lichtbilder Fig. 43 
und 44 hervorgeht. 




IV. Verschiedene AusfUhrungsformen. 

Da die Praxis zwischen Schnelläufern und Nor- 
malläufern mit großem Wasserverbrauch keinen Unter- 
schied macht, so finden sich auch bei dieser Lauf- 
radgruppe die gleichen Ausführungsformen, wie sie 



2ä f. X'^rrria— i-n«- ~z sride:^ WiäaerT*rrrasciL 



bei Schnellairfem ausführlich besprochen wurden. la 
Fi^- 31 iL II und IHi wurde ein Xonn^i.:fer mit 
^roiem Wasserverbrauch mh folgenden Besthnrnungs- 
gröi:-e:n zur Darstellung gebracht: 

//=:9rn " = *! c = 34' Z>. ^ l»>I«}min 

11=162 ^ = rM>S ii,= t)«».5 Ä= 333 ^ 

Hier ist die starke Beeinflussung der Wahl der 
Austrittskante im Aufriß auf die Formgebung der- 
selben im Grundriß besonders deutlich bemerkbar 
(Punkt ,i). 

Die Hauptabmessungen des Laufrades sind aus 
den eingetragenen Maßen zu entnehmen. 



G. Berechnung und Konstruktion 
der Normalläufer mit kleinem Wasser- 
verbrauch. 



L Allgemeine Grundlagen und Aufstellung von 

Zahlentafeln. 

Die in diese Gruppe fallenden Laufräder bilden 
die Ursprungsform der Francisturbine. Sie besitzen 
auch heute noch bei mittleren Gefällen und Wasser- 
mengen ein weites Verwendungsgebiet (/^ = 40 — 55) 
und zeichnen sich gegenüber den bisher besprochenen 
Laufradgruppen durch verhältnismäßig große Einfach- 
heit im Aufbaue der Schaufelfläche aus. 

Nach der im Abschnitt B gegebenen Definition 
ist unter einem Normalläufer mit kleinem Wasser- 
verbrauche ein Francisturbinenlaufrad mit einem Lauf- 
radeintrittswinkel von /? = 90° zu verstehen, dessen 
Laufraddurchmesser größer ist als der Saugrohr- 
durchmesser. Auch hier vereinfachen sich durch die 
Bedingung /? = 90° die im Abschnitt E für Schnell- 
läufer angegebenen Formeln und nehmen die schon 
bei Normalläufern mit großem Wasserverbrauche an- 
gegebene Form an. Der Übersichtlichkeit halber 
mögen diese hier nochmals angeführt werden. 

Kaplan, Schaufelformen. H 
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tga = |TC 9 a. 

Ve = ^7gW 2c. 



60 Ve 



T€ 






17. 



J2gH 



C= '-"'^- 11. 

16 y* ^i- EQ- 

lfe;^7'^«e^ * 

Aus Gleichung 17 folgt, daß die Drehzahl mit 
wachsendem / immer mehr und mehr abnimmt. 
Wohl läßt sich auch hier, wie auf Seite 189 u. f. ge- 
zeigt wurde, durch Vergrößerung von J eine Dreh- 
zahlerhöhung erzielen, doch geschieht dies, wie eben 
dortselbst gezeigt wurde, auf Kosten des Wirkungs- 
grades. Der Versuch, einen Normalläufer mit kleinem 
Wasserverbrauch durch Zulassung großer ol>erer 
Saugrohrgeschwindigkeiten in einen Schnelläufer zu 
verwandeln, muß daher von vornherein als verfehlt 
bezeichnet werden. So würde beispielsweise ein 
Normalläufer mit den BestimmunfipsOTößen i = 90' 
;• = ^'\ « = ' 4 bei einem Austrittsverlust von J = 0^ 
eine Einheitsdrehzahl von n^^=h^ aufweisen. Setzt 
man an dessen Stelle einen Normalläufer mit großem 
Wasserverbrauches so genügt schon ein viermal 
vjeriniT^rer Austrittsverlust -7^= 0.05 • um bei dem 
ijleichea Laufradeintrittswinkel und der s:Ie:chen Ein- 
lautbrxiite die gleiche Einheitsdrehzahl von /rj = 5o zu 
erhji'ten. Wenn daher berücksichrlgt wird, daß im 
ersten FaÜe die Reibuncsw:ders:Inde mnd sechsmal 
SO grci wie in: zweiten Folie sind, so wird der pnk- 
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tische Vorteil einer Laufraderweiterung bei großem 
Wasserverbrauche ohne weiteres verständlich.^) 

Die Größe der Einlaufbreite ist auch hier, wie 
aus den angegebenen Formeln unmittelbar folgt, auf 
die Drehzahl von keinem Einfluß, doch nimmt die 
Größe des Laufradwinkels a mit wachsender Einlauf- 
breite ab. 

Zahlentafel VII. 

Ermittlung der Bestimmungsgrößen von Normal- 
iäufern mit kleinem Wasserverbrauch. 

V = 0,98, (> = 0,93, /5 == 90^ 



.« - V5 


/' V. 


y — 


10/8 


10/9 


10/10 


10/8 


10/9 


10/10 


J -0,08 
z/ — 0,1 


a 
a 


20°30' 
22 «40- 


25*30- 
28° 


30 «30' 
33030' 


170 
18»40' 


20^50' 

230 


250 10' 
27^30' 


J — 0,08 
z/ — 0,1 


Ve 
Ve 


2,81 
2,80 


2,81 
2,80 


2,81 
2,80 


2,81 
2,80 


2,81 
2,80 


2,81 
2,80 


J — 0,08 
J — 0,1 




42, 
44, 


47,2 
49,5 


52,6 
55,1 


42, 
44, 


47,2 
49,5 


52,6 
55,1 



Die Bestimmungsgrößen dieser Laufradgruppe 
sind aus der Zahlentafel VII zu entnehmen. 

Dem Verhältnis y wurden der Reihe nach die 
Werte '^%, % und ^0/10 beigelegt, wobei der letztere den 
Übergang zu den Normalläufern mit großem Wasser 
verbrauche bildet. Für fi wurden die praktisch meist 
vorkommenden Verhältnisse in = ^/s und ^i = 1/4 fest- 
gelegt, welche Werte eine rationelle Führung des 

^) Vgl. auch Seite 119 u. f. sowie den Aufsatz des Verfassers: »Über die 
rationelle Ausbildung der Laufradbegrenzung von Schnell- 
läufe rn." Z. f. d. g. Turbw., Jahrg. 1907, Seite 234 bis 236. 

14» 
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Wassers längs der inneren Laufradbegrenzung er- 
möglichen. Für die Austrittsverluste wurden in der 
Zahlentafel die Werte J = 0fi8 und ^=0,1 ange- 
nommen, welche wieder als obere Grenzwerte zu be- 
trachten sind. (Vgl. Seite 132.) 

Auch hier ist die Benutzung der Zahlentafel mit 
Rücksicht auf das auf Seite 140 u. f. Gesagte ver- 
ständlich. Da jedoch eine Änderung des Laufrad- 
winkels ß unstatthaft ist, so führt meist eine rechne- 
rische Ermittlung schneller zum Ziele. Der dabei 



Zahlentafel VIII. 



0,08 



0,1 



ffr 



2,81 



2,8 



60 v^ I 



«1 = 



\.7iiH 



53,6 



53,5 



17* 



18° 40' 



einzuhaltende Weg deckt sich vollkommen mit dem 
auf Seite 193 u. f. angegebenen Berechnungsvorgange 
für Normalläufer mit großem Wasserverbrauche. In 
gleicher Weise erfolgt auch die Ermittelung der Be- 
stimmungsgrößen bei der Höchstwassermenge Q^. 
(Seite 195 u. f.) Die dortselbst abgeleiteten Schlüsse 
über die Regulierfähigkeit usw. behalten auch hier 
ihre Gültigkeit, was auch aus Zahlentafel VIII zu er- 
sehen ist. In dieser wurden die Drehzahlen und 
Umlaufgeschwindigkeiten eines Normalläufers von 
1 m Laufraddurchmesser bei Austrittsverlusten von 
J = 0,08 und J^0,\ eingetragen. 
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Die aus der letzten Spalte zu entnehmenden 
Leitschaufelwinkel geben die Veränderlichkeit der- 
selben bei verschiedenen Beaufschlagungen an. 

Was nun die zeichnerische Durchbildung der 
Schaufelfläche anbelangt, so ergeben sich in dieser 
Sondergruppe nicht unwesentliche Vereinfachungen, 
welche in der Ausbildung der Laufradbegrenzungen 
begründet sind. 

II. Zeichnerische Durchbildung der Schaufelfläche. 

Auf Seite 153 wurde gezeigt, daß es bei Schnell- 
läufem infolge der Erweiterung der äußeren Laufrad- 
begrenzung ausgeschlossen ist, an verschiedenen 
Stellen der Austrittskante gleichgroße absolute Aus- 
trittsgeschwindigkeiten zu erhalten. Es mußten da- 
her die an verschiedenen Stellen der Austrittskante 
vorhandenen Austrittsgeschwindigkeiten aus dem 
Flächeninhalt der Niveaufläche bestimmt und je nach 
Größe derselben der Austrittswinkel d festgelegt 
werden. 

Die bei Normalläufern mit kleinem Wasserver- 
brauch einzuhaltende Bedingung Ds < A hat nun 
eine Einschnürung der äußeren Laufradbegrenzung 
auf die Größe des Saugrohrdurchmessers zur Folge, 
Die durch die erstere festgelegte Profilbegrenzung 
gestattet ohne weiteres beliebig viele Niveauflächen 
gleichen Flächeninhaltes derart festzulegen, daß der 
eine Endpunkt der Erzeugenden derselben in die 
äußere, der andere in die innere Laufradbegren- 
zung zu liegen kommt. (Vgl. Na und Nf^ Fig. 35.) 
Durch diesen Vorgang ist aber die innere Laufrad- 
begrenzung nicht mehr frei wählbar, sondern durch 
die erwähnten Endpunkte der Niveauflächenerzeugen- 
den festgelegt. Dies hat zwar einesteils zur Folge, 
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daß ein sanfter Obergang der inneren Laufradbegren- 
zung in die axiale Richtung des abfließenden Wassers 
in manchen Fällen schwieriger durchführbar ist, da- 
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für aber den großen Vorteil, daß die absoluten Aus- 
trittsgeschwindigkeiten in allen Punkten der Aus- 
trittskante von gleicher Größe bleiben, was, wie 
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leicht einzusehen, den Wirkungsgrad vorteilhaft be- 
einflußt Der letzt erwähnte Umstand gestattet nun, 
durch folgende Überlegung die zeichnerische Dar- 
stellung der Schaufelfläche zu vereinfachen. 

Da nach dem im vorigen Abschnitt angegebenen 
Rechnungsvorgang die Größe des Laufraddurch- 
messers D^j sowie auch jene des Saugrohrdurch- 
messers Ds festgelegt ist, so kann vorderhand Fig. 32 
gezeichnet werden. 

Die Form und Lage des Austrittsbogens wird in 
dieser, der Einfachheit halber etwa aus Kreisbogen 
und Geraden zusammengesetzt eingezeichnet und 
nach obenhin vorderhand unbegrenzt gelassen. 

Die schon erwähnte Niveauflächengleichheit hat 
nun zur Folge, daß die Lage des Punktes d die Form 
des Laufradbodens nur unmerklich verändert oder 
mit anderen Worten, daß mit einer Tief erlegung von d 
keinesfalls auch ein Heruntersinken des Laufradbodens 
(oberste Schaufelbegrenzung) verbunden ist. Eben- 
sowenig hat auch eine Verdrehung der Austrittskante 
um den Punkt d etwa nach rechts oder nach links 
bei richtig konstruiertem Laufradboden eine merk- 
liche Veränderung der durchfließenden Wassermenge 
zur Folge. 

Zeichnet man sich nunmehr nach dem Vorgange 
Prof. Eschers (Schw. Bauztg. v. 17. u. 25. Januar 1903) 
das Austrittsdiagramm (Fig. 33), wählt die Schaufei- 
zahl z und deren Stärke s, so kann für einen be- 
liebigen Punkt der Austrittskante die Lage und Rich- 
tung der Schaufelenden festgelegt werden. 

Ist nun 4 die Teilung, v^ die Umfangsgeschwin- 
digkeit des Laufrades, dr der Austrittswinkel an dieser 
Stelle X (Fig. 32 u. 33), so ändern sich zwar an 
jeder Nachbarstelle diese angeführten Größen, doch 
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kann für eine kleine Strecke y des Austrittsbogens 
mit hinreichender Genauigkeit angenommen werden, 
daß diese Werte als Mittelwerte für den Fall gelten, 
wenn Punkt x die Strecke y halbiert. Teilt man da- 
her, wie bekannt, die Laufradbreite B (Fig. 32) in 
eine Anzahl gleicher Teüe /i, so wird unter der An- 
nahme, daß durch jede dieser Teilturbinen die gleiche 

Wassermenge — hindurchfließt, die dieser Annahme 

entsprechende Breite y des Austrittsbogens wie folgt 




1 ■\ ^ \ 



Fig. 33. Austrittsdiagramm. 



berechnet werden können. Bezeichnet z die Schaufel- 
zahl« dann ist q 

z{t—s)y'Ca = ^ 

n 

s ist aber« da r« in jedem Punkte senkrecht auf v 
stehen soll, variabel und diese Veränderlichkeit muß 
auch in obiger Formel zum Ausdruck gebracht werden. 
Nach Fig. 35 ist aber 
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Nach früheren ist s' = — — :^ cc 



sin dx tg öx 

S ' Vx S ' Dx ' Ve 



cos' 



tg dx Ca Dl Ca 

daher geht Gleichung 35 bei Benutzung des zuletzt 
gefundenen Wertes für s' über in 

^ 2'SDxVey Q 




Fig. 34. Hilfskonstruktion. 



Daher ist 



Dxy = 



^r"- — Dr\ 



. 36. 



und da die rechte Seite der Gleichung 4 nur Kon- 
stante enthält, muß 

Dxy = A 37. 

sein, wenn A die für den gegebenen Fall berechnete 
Konstante vorstellt. 

Setzt man in obiger Gleichung s =^ 0, so kommt 
man zu einer Gleichung, wie sie auch in ähnlicher 
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Form von Ing. Baaßhuus (Z. d. V. d. Ing. 1901 
Heft 45, Seite 1602) aufgestellt und zur Bestimmung 
der Flußflächen benutzt wurde. 

Die Konstantheit des Produktes Dx - y läßt nun 
auch sofort erkennen, daß eine Veränderung der Lage 
und Form der Austrittskante aßd (Fig. 32) die Menge 
des durchfließenden Wassers nicht beeinträchtigt, 
.wenn auch die äußere Schaufelbegrenzung (Laufrad- 
boden) nach der zugehörigen Flußfläche ama (Fig. 35) 
gekrümmt ist. Daraus ist weiter der Schluß zu 
ziehen, daß es in diesem Sonderfall verfehlt erscheint, 
die Krümmung des oberen Laufradbodens willkürlich 
festzusetzen, ohne vorher den Verlauf der Wasser- 
fäden im Aufriß zu bestimmen. Dann erscheint auch 
die Frage, ob die Austrittskante oder die halbierende 
der lichten Austrittsweiten zweier Nachbarschaufeln 
den Austrittsverhältnissen zugrunde zu legen ist, für 
die durchfließende Wassermenge von untergeordneter 
Bedeutung. Da es aber aus konstruktiven Rück- 
sichten einfacher und übersichtlicher erscheint mit 
der Austrittskante das Austrittsgeschwindigkeitsdrei- 
eck zu vereinigen, so soll eben die letztere bei der 
Konstruktion benutzt werden. ^) Selbstverständlich 
gelten obige Ergebnisse nur mit jener Genauigkeit, 
welche dem ganzen Rechnungsvorgange zugrunde 
gelegt wurde. 

Was die Größe der absoluten Austrittsgeschwin- 
digkeit Ca anbelangt, so muß diese — was ja aus 
dem angegebenen Rechnungsgang ohne weiteres 



1) Nach den neuesten, von Prof. Dr. Camerer auf Grund experimenteller 
Untersuchungen (Dinglers Pol. Journal, Band 319, Heft 52 u. f.) gewonnenen 
Resultaten läßt dieser Vorgang auch eine bessere Übereinstimmung der be- 
rechneten mit der tatsächlich durch das Laufrad fließenden Wassermenge 
erwarten. 
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hervorgeht — gleich der Saugrohrgeschwindigkeit 
im oberen Saugrohrende, mithin 



gesetzt werden. 

Die Anzahl n der Teilturbinen kann je nach 
der Laufradhöhe mit n = 4 
bis 8 festgelegt werden. Die 

Schaniclstarke s sowie die 
Schauielzahl ist aus den aul 
Seite 29 bzw. 252 gemachten 
Angaben zu entnehmen. Mit- 




Fig. 35. Ermittlung der FluQflachen eines Normal- 
läufers mit kleinem Wasserverbrauch. 
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hin ist der Wert der Konstanten A für jeden Sonder- 
fall bekannt. 

Hat man daher das Laufrad nach den eingangs 
erwähnten Angaben entworfen (Fig. 35), so wählt 
man schätzungsweise einen Wert für Dx und trägt 
denselben in der aus Fig. 35 ersichtlichen Weise 
symmetrisch zur Drehachse des Laufrades auf. Der 
Normalabstand des Punktes^i von der äußeren Lauf- 
radbegrenzung^), verdoppelt, ergibt die Größe \ony^. 
Das Produkt beider Maße muß nun die Gleichung 37 
befriedigen, was sich durch einige Versuche leicht 
erzielen läßt. 

Es erscheint nun vorteilhaft, mit der Bestimmung 
der notwendigen Laufradbodenhöhe gleich die zeich- 
nerische Darstellung der in die Bildebene zurück- 
geklappten Wasserfäden (Flußflächen) zu verbinden, 
wie dies in Fig. 35 angedeutet erscheint. 

Schlägt man daher m\iy^ als Durchmesser einen 
Kreis, dessen Mittelpunkt x-^ mit genügender Genauig- 
keit auf der Austrittskante angenommen werden kann, 
und welcher die Außenbegrenzung des Laufrades in 
der gezeichneten Weise tangiert, so muß im End- 
punkt B Fig. 35 des durch A gezeichneten Durch- 
messers der zweite Wasserfaden hindurchgehen. Er 
kann nun daher nach bekannten Grundsätzen ge- 
zeichnet werden. Jetzt schlägt man wieder mit y^ 
einen Kreis, der den Wasserfaden hl tangiert, und 
erhält dadurch den Punkt C usw. 

Schließlich kommt man zu einem Punkte Nj 
welcher einen Punkt der Begrenzungslinie des Lauf- 
radbodens vorstellt. Der weitere Verlauf der Kurve 
ama richtet sich nach jenem des Wasserfadens bß, 

») streng genommen stellt y^ die orthogonale Trajektorie zweier be- 
nachbarter Flußlinien vor. 
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Hat man auf diese Weise die einzelnen Flußlinien- 
scharen entworfen, so kann an eine Kontrolle der- 
selben geschritten werden. 

Zu diesem Behufe legt man durch den^Punkta 
eine neue Niveaufläche Na (Fig. 35) derart, daß die 
angenommene Flußlinienschar senkrecht durchschnit- 
ten wird (orthogonale Trajektorie) und bestimmt 
deren Flächeninhalt. Sollten sich erhebliche Unter- 
schiede zwischen Na und A/"^ zeigen, so ist die Lage 
der Flußlinien sowie die der inneren Laufradbegren- 
zung entsprechend zu berichtigen. Aus vielen prak- 
tischen Ausführungen hat sich jedoch ergeben, daß 
eine solche Berichtigung nur in den seltensten Fällen 
erforderlich wird. 

An dieser Stelle soll nur kurz darauf hingewiesen 
werden, daß es auch ohne weiteres zulässig ist, aul 
die den angegebenen Berechnungsgang zugrunde 
liegende Gleichheit der absoluten Austrittsgeschwin- 
digkeiten längs der Austrittskante zu verzichten und 
die innere Laufradbegrenzung nach den auf Seite 150 
für Schnelläufer mitgeteilten Angaben festzulegen. 
In diesem Falle haben die Gleichungen 33 usw. sinn- 
gemäße Anwendung zu finden. Die Austrittsverhält- 
nisse ergeben sich durch diesen Vorgang zwar etwas 
ungünstiger, doch müßten erst einwandfreie prakti- 
sche Versuche zeigen, ob dieser Nachteil nicht durch 
die bessere Überführung des Wassers aus der ra- 
dialen in die axiale Richtung ausgeglichen werden 
kann. 

Wollte man noch den weiteren Verlauf der Fluß- 
linien gegen das Saugrohr hin ermitteln, so kann 
dies nach Gleichung 32 geschehen. Für die weitere 
Ausbildung der Schaufelfläche ist jedoch die Kenntnis 
des ersteren nicht erforderlich. 
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Nach diesen Vorarbeiten ist es nun möglich, das 
Winkelbild zu entwerfen, aus welchem in gleicher 
Weise — wie auf S.95 u.f. sowie S. 161 u.f. erörtert — 
Lage und Krümmung der Schaufelfläche bestimmt ist. 

III. Praktisches Beispiel. 

Gegeben // = 5 m 

Q = 1,94 cbm 
n = 120. 

Es sei vorausgesetzt, daß der Besteller weniger 
Wert auf hohe Nutzeffekte als auf eine billige An- 
lage legt. 

Aus diesem Grunde werde z/' =0,08 gewählt. 

Es ist daher 

c; = ij' 2 gM = iO,08 . 2 ^ . 5 = 3,1 m 

Mithin wird der angenäherte Saugrohrdurch- 
messer bei einem vorläufig angenommenen Wert von 
ip' = 0,97 



ii^^wki =''''' 



DJ = 11 ,f^ , = 1/ ' '^'^"\ . = 0,905 m 



Man findet die dieser Annahme entsprechende 
Umlaufgeschwindigkeit bei Berücksichtigung, daß 

6' = (1 — J') (1 — A,) = (1 — 0,08) (1 — 0,1 1) = 0,828 
v; = iT~gH = 1^828 •5'- 5 .= 6,34 m 

Aus der vorgeschriebenen Drehzahl ermittelt 
sich nun der vorläufige Wert von 

60 Ve' 60 • 6,34 



' nnDs' 7r. 120 0,905 
daher wird 



= 1,12 



Z)i' ==//); = 1,1 2 0,905 =1,01 m 
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da, wie erwähnt, sowohl D^ als auch Ds im selben 
Sinne abzurunden sind, so wird man vorteilhaft 

Dl = 1000 mm 
festsetzen. 

Der Wert y'=l,12 unterscheidet sich wenig 
von y --= — = 1,1 1 1, mithin wird sich die Festsetzung 

y =z -— empfehlen. Dann wird 



Ds=^^' 1000 = 900 mm 



9^ 
10 

Die Leistung bestimmt sich angenähert aus 
N= 10 Q H= 10 . 1,94 . 5 = 97 PS 

daher wird der Wellendurchmesser, gute Lagerung 
und gutes Material vorausgesetzt: 



=-f^ 



11= 1201/^20^= 110 mm 



Wegen Keilnut ausgeführt rfi=120mm 
Der neue Wert für ?/' folgt aus 



./'=l-^,= 1-^=0,985 



Mithin wird 

_ 4(> _ 4 1,94 



- = 3,Im 



7r U' Ds- .-r . 0,985 • 0,9" 

Da der endgültig festgelegte Wert von c« mit 
dem durch die vorläufige Wahl von J' ermittelten 
übereinstimmt, ist eine Berichtigung von J' nicht 
vorzunehmen. Man kann daher setzen 

-y = -i'=0,08 

f = c' = 0,828 

y*=Ve'=6,34 
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Prüft man die durch diese Annahme bestimmte 

Drehzahl, so ergibt sich 

60 Ve 60 ■ 6,34 
n = jz — = — ^j = i^u 

woraus die Obereinstimmung mit der geforderten 
Drehzahl hervorgeht. 

Wählt man mit Rücksicht auf einen befriedigen- 
den Anschluß der inneren Laufradbegrenzung an die 
Turbinenwelle für f.i = ^s» ^o wird die Radkonstante 

t^2^ Ö;985^ . 0,08 . 9* • 25 _q,,3 



\6ffj.^€ ^ 16 . 10* . 0,828 . 0,93^ 

wobei gußeiserne Schaufeln vorausgesetzt wurden. 

Daher wird 

tg a = ^ = y2. 0,1 13 = 0,4754 
« = 25030^ 

Setzt man schließlich voraus, daß die Turbine 
im Bedarfsfalle mit 15 v. H. der normalen Wasser- 
menge überlastet werden kann, so ergibt sich 

• Ol = C) + -i^()= 1,94 + -j^ 1,94 = 2,23 cbm 

daher wird 

4 Pi 4 • 2,23 , . , ^ 

Cc = ^-- = =1; = 3,Do m 

' 7z xp Z) 2 7C' 0,985 . 0,9' 



•2 



und . _ Cs,2 3,56 _r..^ 

^^-2"77/-~295~-^'^'^ 
für «1 findet man 

Ci = (1 — J^) {\—l) = 0,87 . 0,89 = 0,775 

Daher wird 

J 0,08 



e 0,828 



= 0,098 



Kaplan, Schaufelformen. 15 
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Mithin 



III. Praktisches Beispiel. 



tg a, = 0,4754 ^^^^ = 0,65 
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«1 = 33» 

Nunmehr schreitet man an die zeichnerische 
Darstellung der Schaufelfläche (Fig. 36 I, II, III u. IV). 

Nach Gleichung 36 Seite 
218 wird 

Q 



<*••>*<• 




D^y = 



. n \7CCa — 



ZSVe 



= A 



A 



1,94 



(ttS,! — 



1/ 



20 ■ 0,008 • 6,3 4> 
1 
= 0,0377 qm 

wobei eine Unterteilung in 
Ä = 6 Teilturbinen vorausge- 
setzt ist. Ferner wurden z=20 
Schaufeln von j -= 8 mm Stärke 
gewählt. 

Wird A in qmm ausge- 
drückt und setzt man hier 
wieder der Einfachheit halber 

so findet man 

^^j;= 18850 

Wählt man beispielsweise 
j/j = 44 mm (Fig. 36, 1), so er- 
gibt sich nach der Zeichnung 
428. Mithin wird 

R^^y^ = A = 428 • 44 cv^ 18850 

In gleicher Weise können die übrigen, die Fluß- 
linien tangierenden Kreise berechnet und eingezeich- 

15* 




X ß. 



^^-^ 



Rxi 
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net werden, weshalb auch der Anschluß der inneren 
Laufradbegrenzung keine Schwierigkeit bietet. 

Als Kontrolle wurde durch den Punkt a eine 
neue Niveaufläche (A^«) (Fig. 36 1) gelegt und der 
Flächeninhalt derselben bestimmt. 

Man findet * = 0,328 m, ra = 0,314 m 
daher 

Fa = b2ro7t = 0,328 • 2 • 0,314 • tz = 0,645 qm 
Mithin wird 

_ Q _ 1,94 _ 
^" ~FaQ~ 0,645 . 0,97 — ^'* "^ 

wobei Q einen Schaufelverengungskoeffizienten vor- 
stellt, welcher zu ^ = 0,97 geschätzt wurde. 

Man ersieht, daß zwischen Ca und Cs kein Unter- 
schied besteht, weshalb auch eine Berichtigung der 
Flußlinien bzw. der inneren Laufradbegrenzung nicht 
erforderlich ist. 

Nun schreitet man mit Hilfe der in Fig. 36 III dar- 
gestellten Hilfskonstruktion an die Ermittlung des 
Winkelbildes. Erstere vereinfacht sich hier noch 
dadurch, daß die absoluten Austrittsgeschwindig- 
keiten an jedem Punkte der Austrittskante von glei- 
cher Größe sind. Die Ermittlung des letzteren, so- 
wie die Übertragung der Winkellinieh in den Grund- 
riß (Fig. 36 II) erfolgt nach den gleichen Gesichts- 
punkten wie auf Seite 159 bzw. Seite 161 u. f. aus- 
führlich erörtert. 

IV. Verschiedene Ausffihrungsformen. 

Man könnte auch, wie auf Seite 222 flüchtig 
erwähnt, auf die Gleichheit der absoluten Austritts- 
geschwindigkeiten längs der Austrittskante verzichten 
und durch Herabziehen der inneren Laufradbegren- 
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zung für eine bessere Wasserführung in der Nähe 
der Turbinen welle Sorge tragen, wie dies durch 
Fig. 37 angedeutet ist. 




Fig. 37. Normalläufer mit kleinem Wasserverbrauch 
mit herabgezogenem Innenkranze. 



Bestimmt man jedoch an einem unter diesen 
Gesichtspunkten entworfenen Laufrad den Flächen- 
inhalt der Niveaufläche Fi bzw. F^, so findet man, 
daß der erstere sich nicht unerheblich gegen F^ ver- 
ringert hat, weshalb auch die Austrittsgeschwindig- 
keiten längs der Austrittskante in nicht mehr zu 
vernachlässigender Größe voneinander abweichen. 



Es darf iesrru.iT mcn: mcTt r:nrei FT zm* Arven- 
imri^ irmnren:. 5<:ncer-r es Ist ^ener 5er^.irrrnir.i:s- 
imf Z:iiciiirujrü[S'i'arxiiisr iinzuiiuiteir. wie ieser ülr 

In ::er r rüis nrnier ^mn mcT 7ei Vti~t t:i.':? t- h^— 
^vlr i. einen Xisser^-^irrnucn: jäLinii: üne Scrrrl^- 
5teilimi£: ^er Scna'.iffct±*TTr- rrs-iamt^. ^er:in: Virrele 
Ulf Seire Z'-^ rescr:ch:erT "amr-ien:. V^t. mcrr ile 
A^rciicimii?:;!! iiiSkTtriLirtbr loufricer Seire rl^ x f. 
Inr A^scnmrr M 11 irrctü Sicn 5Cicn:e ^Tinscni- 
icfierr. sc v:e nicrr incere A.isrllrrnirriisn:rnen: idr- 
Tfis^titlt JinKi rescrrcrreiT. 



H. Berechnung und Konstruktion 

der Langsamläufer mit kleinem 

Wasserverbrauch. 



I. Allgemeine Grundlagen und Aufstellung von 

Zahlentafeln. 

Nicht selten tritt der Fall ein, daß bei großen 
Gefällshöhen und verhältnismäßig kleinen Wasser- 
mengen die Drehzahl eines Normalläufers mit kleinem 
Wasserverbrauche solch hohe Werte annimmt, daß 
aus wirtschaftlichen Gründen eine Erniedrigung der- 
selben erwünscht ist. 

Dies kann nun durch Einbau eines Langsam- 
läufers erzielt werden. Wie im Abschnitt D ange- 
geben, ist es dadurch möglich, die Einheitsdrehzahl 
innerhalb der Grenzen no = iO — 25 herabzudrücken. 
Dortselbst wurde als Kennzeichen eines Langsam- 
läufers ein Anwachsen des Lauf radwinkels über 90° bei 
gleichzeitig positiver Tangente des Leitradwinkels a 
gefunden. An gleicher Stelle wurde auch auf die 
Vorteile einer großen Radkonstanten hingewiesen 
und es soll nun untersucht werden , durch welche 
Maßnahmen dieser Forderung entsprochen werden 



..^..1^ 



3".— ril ^tr 












• _ 









Tlbir V: 






• T^-i-«~ 



tu • 












V ^T. Tl., .TT z'i- TTirmrr "^tt"! 






--X . rt^.TT.— X 



..p^r* .». 



T-:r i-Icrrr ru. "riiinLeT 



.— • , — , 



I. Allgem. Grundlagen u. Aufstellung v. Zahlentafeln. 233 

Laufraddurchmesser möglichst gering zu wählen, 
damit der Bedingung einer großen Radkonstanten 
auch durch kleine Werte von J Genüge geleistet 
werden kann. 

Es ist nicht ohne Interesse, den Einfluß der 
Querschnittsverengung durch die Turbinenwelle so- 
wie durch die Schaufelstärke zu untersuchen. Da 
nun niedrige Drehzahlen ein großes i// und ein 
kleines q verlangen, so folgt unmittelbar, daß starke 
Wellendurchmesser und große Schaufeldicken ^) unter 
sonst gleichen Verhältnissen der Erzielung kleiner 
Drehzahlen förderlich sind. 

Stellt man daher die gefundenen Ergebnisse der 
Übersichtlichkeit halber zusammen, so lassen sich 
folgende zur Erzielung der niedrigsten Drehzahlen 
zu beobachtende Hauptleitsätze aufstellen. 

1. Der Laufradeintrittswinkel ist größer 
als 90® zu wählen. Sein Höchstwert 
hängt von Fall zu Fall von der Mög- 
lichkeit der rationellen Ausbildung der 
Schaufelfläche ab. 

2. Der Laufraddurchmesser ist gegenüber 
dem Saugrohrdurchmesser so viel als 
möglich zu vergrößern. 

3. Die Einlaufbreite ist gering zu wählen. 

4. Die Austrittsverluste sind gering zu 
halten. 

(Im Mittel J = 0,04 — 0,06.) 

5. Große Schaufelstärken und Wellen- 
durchmesser verringern unter sonst 
gleichen Verhältnissen die Drehzahl. 



») Praktisch wird man die letzteren behufs Einschränkung von Wirbel- 
bildungen natürlich so gering als möglich wählen. 
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Zahlen- 
Ermittlung der Bestimmungsgrößen von 

w = 0,98, o = 0,93, 
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tafel IX. 

Langsamläufern mit kleinem Wasserverbrauch. 
xp = 0,98, Q = 0,93. 



' .« -= V. 


1 1 

ß 120* 


ß — 110* 


ß — 100* 


«0/6 


10/7 


10/8 j 


t 

10/6 


10/7 


1 

10/8 ; 


10/6 


10/7 


10/8 


12*20' 
15*30' 
17*20' 

1 


16*- 
19*10- 

21*20' 


20*10' 
23*40- 
26*20' 


12*40' 

16*- 

17*30' 


16*30' 

20*- 
22*20' 


20*50' 
24*30' 
27*30' 


13*- 

16*30- 
18*20' 


16*40' 

20*30' 
23*10' 


21*40- 

26*- 
28*50- 


2,7 

2,62 

2,55 


2,64 
2,55 
2,47 


2,55 
2,46 

1 

1 
t 

2,37 


2,75 

2,7 

2,64 

• 


2,73 
2,65 
2,58 


2,67 

2,61 

1 

2,53 


2,82 
2,78 
2,71 


2,79 
2,75 
2,7 


2,78 
2,73 
2,67 


25,4 

27, 

28,6 


28,8 

31, 

32,2 


31,7 
34.2 

35,2 

1 


26, 
28, 
29,7 


29,8 
32,3 

33,5 


33,1 
36,3 
37,7 


26,5 
28,8 
30,5 


30,5 
33,6 
35, 


34,4 
37,7 
39,7 


/* 'h 


10/6 

1 


10/7 


10/8 


10/6 

1 


10/7 


10/8 


10/6 


10/7 


10/8 


8*50' 
10*40' 


13*- 
14*10- 


15*30' 
17*50- 


9*- 
11*- 


13*20- 
14*40- 


16*- i 

18*30' 


9*10' 

11*20' 


13*30' 

15*10' 


16*30- 

19*10' 


2,75 
2,7 


2,68 
2,64 


2,65 

2,58 


2,8 
2,74 


2,76 
2,72 


2,74 
2,69 


1 2,85 

2,8 


2,83 
2,77 


2,82 
2,75 


26, 

28, 


29,4 
32, 


32,9 

35,7 


26,4 
i 28,5 


30,2 
33, 


34, ! 26,8 
37,2 29,- 


31,- 
33,8 


35,- 
38,- 



236 H. Langsamläufer mit kleinem Wasserverbrauch. 

Auch in diesem Sonderfall wurde zur Gewinnung 
von sog. normalen Laufradtypen die Zahlentafel IX 
eingefügt. In dieser wurden für in die Werte /x = ^/g 
und V? gewählt und dem Verhältnisse y die Werte y = 
^%, ^% und ^^8 zugeschrieben. Der Laufradwinkel ß 
wurde in Abstufungen von 10 zu 10® von ß = 100® auf 
ß = 140® vergrößert. Dem geforderten niedrigen 
Austrittsverluste wurde durch ^ = 0,04, 0,06 und 
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Fig. 38. Darstellung der « und n^ - Kurven. 



0,08 Rechnung getragen. Von einer Änderung der 
Werte für itJ und q wurde auch hier der Übersicht- 
lichkeit halber abgesehen und für ip = 0,98 und 
^ = 0,93 als konstante Mittelwerte angenommen. 

Die Zahlentafel IX läßt erkennen, daß die durch 
Veränderung von ß bei sonst gleichen Verhältnissen 
erzielbare Drehzahländerung eines Langsamläufers 
geringer ist als bei Schnelläufern. Es können da- 
her auch Langsamläufer mit besonders groß gewähltem 
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Laufradwinkel keine wesentliche Drehzahlerniedrigung 
bieten. 

Von größerem Belange ist die Abnahme der 
Einheitsdrehzahl durch Vergrößerung von y bei gleich- 
zeitiger Verkleinerung von ^w, wie dies aus der 
Zahlentafel IX hervorgeht. 

Das auf Seite 128 für Schnelläufer gefundene 
Ergebnis, daß der Laufradeintrittswinkel ß sowohl 
mit a als auch mit n^ in angenähert linearer Be- 
ziehung steht, läßt sich, wie aus Fig. 38 folgt, auch 
für Langsamläufer nachweisen und für den Berech- 
nungsvorgang verwerten. 

Zahlentafel X. 

/?== 120« y = ^Vt /" = Vs ^1 = 1 m. 
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Was die unter sonst gleichen Verhältnissen auf 
1 m Laufraddurchmesser bezogene Drehzahländerung 
unter verschiedenen Austrittsverhältnissen anbelangt, 
so kann auf Zahlentafel X verwiesen werden. 

Man ersieht, daß dieselbe mit wachsendem J 
abnimmt, doch sind auch hier die Unterschiede ge- 
ring. Bezüglich der Änderung von a gilt das auf 
Seite 131 Gesagte. 
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II. BerechnungSYorgang zur Ermittlung der 

BestimmungsgröBen von Langsamläufem mit 

kleinem Wasserverbrauch. 

Q und H sind wieder durch den Entwurf der 
Turbinenanlage als gegeben anzusehen, wogegen die 
Drehzahl n entweder durch die Forderung einer un- 
mittelbaren Kupplung mit der Arbeitsmaschine vor- 
geschrieben, oder mit Rücksicht auf vorhandene 
Schaufelmodelle bestimmt ist. 

Beschreitet man zuerst den rechnerischen Weg, 
so kann in ähnlicher Weise, wie bei Schnelläufern 
erörtert, vorgegangen werden. 

Vorerst ist die Wahl der Größe des Austritts- 
verlustes zur Entscheidung zu bringen, wobei die 
auf Seite 133 angegebenen Rücksichten zu beachten 
sind. Im allgemeinen empfiehlt es sich, bei großen 
Gefällshöhen kleine Austrittsverluste anzuwenden, 
um ein allzustarkes Anwachsen der Saugrohrge- 
schwindigkeit und der damit verbundenen Wider- 
standsverluste zu vermeiden. Sollten es die Ver- 
hältnisse gestatten, bei besonders großen Gefälls- 
höhen eine Erniedrigung des Austrittsverlustes auf 
etwa z/ = 0,01 zu ermöglichen, so ist dessen Anwen- 
dung in jeder Hinsicht empfehlenswert. 

Durch eine vorläufige Annahme von J' ist auch 
die Saugrohrgeschwindigkeit durch 

cj = i J'2 gH 26. 

bestimmt. 

Mithin wird der Saugrohrdurchmesser 

..... 1 vi« 

Für \p' ist hier, vorbehaltlich einer späteren Be- 
richtigung, T// = 0,94 — 0,96 zu setzen, wobei schon 
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im vorhinein bei großen Leistungen der kleinere 
Wert zu wählen ist. Durch die Beziehung 

ist durch die Wahl von y auch D^ gegeben. Wird 
eine beträchtliche Drehzahlerniedrigung gegenüber 
einem Normalläufer angestrebt, so sind mit Rück- 
sicht auf das auf Seite 232 Gesagte, für y große 
Werte zu wählen, weil dadurch im vorhinein einer 
unrationellen Vergrößerung von ß vorgebeugt wird. 
Auch hier wird sich in den meisten Fällen er- 
geben, daß eine Abrundung von D^ auf das zunächst- 
liegende, durch 50 oder 100 teilbare Maß erforderlich 
ist. Bezeichnet man wie früher mit D^ den abge- 
rundeten Wert des Laufraddurchmessers, so ergibt 
die Beziehung j^ 

y 

den nun endgültig festgelegten Wert des Saugrohr- 
durchmessers, und aus Gleichung 27 läßt sich nun 
der Verengungskoeffizient yp bestimmen. 

^ = 1 — ^ 27. 

wobei d nach den auf Seite 135 gemachten Angaben 
zu berechnen ist. Bei erheblicherem Unterschied 
zwischen xp und i//' ist der Rechnungsgang unter 
Zugrundelegung des aus Gleichung 27 erhaltenen 
Wertes für \p zu wiederholen. 

Nun ermittelt man die genaue Saugrohrgeschwin- 
digkeit aus. 

c=-^^ 28 

und ebenso 
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wobei bei erheblicherem Unterschied zwischen J 
und J* in gleicher Weise eine Nachrechnung erfor- 
derlich ist. 

Macht man nun von der bekannten Beziehung 
Gebrauch j^ 

V ::= 

60 

so läßt sich tg a bestimmen aus 

Kv 
tgß = ^ 30. 

wobei K bestimmt ist durch 

M\, - n ••••Ol» 

In Gleichung 31 läßt nur mehr /i eine freie Wahl 
zu.^) Gemäß den auf Seite 232 aufgestellten Forde- 
rungen ist jedoch .a — falls eine beträchtliche Dreh- 
zahlerniedrigung verlangt wird — entsprechend zu 
verkleinern (jx = Vs bis Vm)- Durch Gleichung 29 ist 
schließlich auch ß bestimmt. 

Man findet ,_.. 

Sollten sich aus dieser Gleichung für ß zu große 
Werte ergeben, so lassen sich diese durch eine in 
dem angegebenen Sinne vorzunehmende Änderung 
von y und fx verringern. 

Auch hier kann die Forderung aufgestellt werden, 
daß die Turbine im Bedarfsfalle noch eine größere 
Wassermenge Qi verarbeiten kann. Der in diesem 
Falle einzuhaltende Berechnungsvorgang deckt sich 
mit jenem für Schnelläufer angegebenen, weshalb 
eine nähere Besprechung desselben entfallen kann. 

1) Q ist durch die Angaben Seite 29 bestimmt. 
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III. Ermitfliing der BestimmiingsgrSBen eines Lang- 
samläufers mit Hilfe der angegebenen Zahlentafeln. 

Auch hier bieten sich gegenüber dem bei Schnel- 
läufer angegebenem Vorgang keine wesentlichen 
Unterschiede, weshalb ein kurzer Hinweis mit An- 
gabe der erforderlichen Rechnungsgrundlagen ge- 
nügen dürfte. 

Gegeben sei (), H und n. Man bestimme 
nach Gleichung 19 (Seite 110) die Einheitsdrehzahl 

«. = "# (.9) 

und sucht diese in Zahlentafel IX auf. 

Dabei ist jedoch vorausgesetzt, daß die dort- 
selbst angeführten Werte für ^, i/' und J mit jenen 
des vorliegenden Entwurfes im Einklang stehen. Ist 
die gewünschte Einheitsdrehzahl in der Zahlentafel 
nicht enthalten, so macht man von der auf Seite 127 
u. f. erwähnten linearen Beziehung zwischen der 
ersteren und den Winkeln a und ß Gebrauch, wo- 
durch sich die letzteren in einfacher Weise bestim- 
men lassen. 

Nunmehr bestimmt man aus Gleichung 16 

d: =. i/'^glZ = fp: . . r6 

und wählt y, wodurch der vorläufige Wert des Lauf- 
durchmessers festgelegt ist durch 

Auch hier muß in den meisten Fällen eine Ab- 
rundung von D^' und DJ vorgenommen werden 
(Vgl. Seite 133 u. f.) 

Kaplan, Schaufelforinen. 16 
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lY. Zeichnerische Durchbildung der 
Schaufelfläche. 

Die geringen Einlaufbreiten im Vereine mit der 
starken Einschnürung der äußeren Laufradbegrenzung 
gestatten hier in allen Fällen die gewünschte Flächen- 
gleichheit der an beliebigen Stellen der Austritts- 
kante gelegten Niveauflächen herzustellen. Da sich 
auch gleichzeitig ein befriedigender Anschluß der 
inneren Laufradbegrenzung an die Turbinenwelle er- 
zielen läßt, so ist — abgesehen von seiner Einfach- 
heit — das bei Besprechung der Normalläuier für 
kleinem Wasserverbrauch angegebene Verfahren der 
zeichnerischen Darstellung der Schaufelfläche vorteil- 
haft auch hier anzuwenden. Bestimmt man daher, 
wie dortselbst gezeigt, aus der Gleichung 

"r"- — Ä~J • 

die Konstante A, wobei wieder Ca = Cs zu setzen 
ist, so können die Flußflächen sowie die innere Lauf- 
radbegrenzung unmittelbar entworfen werden. 

Was die Lage und Form der Austrittskante im 
Aufriß anbelangt, so genügt es hier einen schwach 
gekrümmten Bogen anzunehmen (Fig. 39, 1 Seite 246), 
der mit größerer oder geringerer Annäherung nach 
einer Niveaulinie gekrümmt ist oder am einfachsten 
mit einer solchen zusammenfällt. 

Der bei Langsamläufern immer auftretende stetige 
und sanfte Verlauf der Flußflächen ermöglicht einen 
einfachen Entwurf des Winkelbildes, welches die 
günstigste Schaufelform ohne weiteres erkennen läßt. 
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y. Praktisches Beispiel. 

Es ist ein hydroelektrisches Kraftwerk von rund 
400 PS zu errichten. Das zur Verfügung stehende 
Gefälle betrage // = 25 m, die sekundliche Wasser- 
menge ()= 1,6 cbm. Behufs direkter Kuppelung mit 
einem Drehstromgenerator ist eine Drehzahl der Tur- 
binenwelle von n = 250 einzuhalten. 

Aus den im Abschnitt D gemachten Angaben ist 
zu ersehen, daß eine direkte Kuppelung nur durch 
Einbau eines Langsamläufers möglich ist. 

Wählt man vorläufig J ~ 0,05, so wird 

c: = ^J'lgH = iWfib '2 g '2b = 4,94 m. 

Wird ip' vorderhand mit ip' = 0,95 geschätzt, so 
folgt der angenäherte Saugrohrdurchmesser aus 

Z); = V-T^ = ]/ A ar ' ' A O l = 0>66 m 
r i{f IT Cs r 0,95 7t • 4,94 ' 

DJ = 660 mm. 
Mit Rücksicht, daß ein Langsamläufer mit mittleren 

Drehzahlen vorliegt, werde y = — - und i-i = ^/g gewählt. 

Mithin wird 

A' = ^-660 = 943mm. 

Nimmt man eine Abrundung von Di auf Di 

= 1000 mm vor, so wird 

7 
Ds-=j^ - 1000 = 700 mm. 

Die Leistung der Turbine bestimmt sich ange- 
nähert aus 

Ne = 10 QM= 10' 1,6 . 25 = 400 PS. 

Mithin wird der Wellendurchmesser unter der 
Voraussetzung vorzüglichen Materiales und guter 
Lagerung der Welle 

16* 
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.= ,20f^=,»j/M=,4„ 



mm 



_ Mit Rücksicht auf Keilnut werde festgesetzt 
rfj = 145 mm. 
Daher wird 

A^ 0,72 

welcher Wert von der ursprünglichen Annahme nur 

unwesentlich abweicht. 

Die wirklich vorhandene Saugrohrgeschwindig« 

keit ergibt sich aus 

4Q 4 . 1,6 ... 

Cs = , y^^ = ^= — = 4,36 m 

V' Ds^ 7x 0,957 . 0,72 TT 

und daher 

Cs 4,ö0 _ 0387 



2gH 2 g 2b 

ein Wert, der für Langsamläufer beibehalten werden 
kann. Man bestimmt nun Ve aus 

D.7zn 1 -71250 
^^ = -6Ö-=-60— ^'^^'"^ 
Ebenso wird 



0,1127tf') .J _ 0,1 127 0,957] 0,0387 49 8 
^~ f^eq ~ 100 0,855 0,93 —".'"» 

Daher 

tg« = ^'^^^J^ = 0,277 
* ]// ]25 

« = 15« 30' 

Für ß ergibt sich, da 
c = (1 — /.) (1 _ ^) = (1 _ 0,1 1) (1 — 0,038) = 0,855 
^j^ eg//tg« ^0j 55- ^25 0,277 ^ j ^^ 
^' Ve^ — egH 13,12 — 0,855- ^-25 ' 

pf=123o 
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Soll die Turbine noch mit 10 v. H. der ange- 
gebenen Wassermenge überlastet werden können, 
so ist 

Qj = Q+%Q=lfi-\-0,lb= 1,76 cbm 

4Qi 4- 1,76 

'•^ ^ ^-D?=^- 0,957. 02-^'^ "" 

und daraus ^i = 0,0472; mithin wird 

*j^(l_A)(l=^,) = (l_0,U)(l— 0,0472) = 0,848 

Daher 

e 0,855 



-0348 ^'■'" 



,fji _ -,/Ö,0472 _ 
1 J^\ 0,0387 "" 



1.1 



tg „ ^ i -\ £\ tg a = 1,01 . 1,1 - 0,277 = 0,308 
«,= 17» 

Es ist daher bei ganz geöffnetem Leitapparat ein 
Leitradaustrittswinkel von «1^=17" erforderlich. 

Nun kann an die zeichnerische Ermittlung der 
Schaufelfläche geschritten werden. Die Konstante A 
ergibt aus 

D.y^ 2 = 



= 0,0242 ([IT 



, ,, 20 0,008- 13,1\ 
■ 4,36 - 



1 ; 

wobei die Zahl der Teilturbinen mit « ^ 5, die 
Schaufelzahl mit z = 20 und die Dicke der Schaufel 
mit s — 8 mm festgelegt wurde. (Vgl. Fig. 39 1, 11, 
111 und IV.) 
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f. - -1 





2o{M»fxtoAufcin^ 



Fig. 39, I bis V. Langsamläufer mit kleinem 
Wasserverbrauch. 

«Siehe das praktische BeispieL) ^ 





Rechnet man A in qmm um 
und benuzt der Einlachheit halber 
die Halbmesser^! statt der Durch- 
messer Ds, so lindet man 
R^y= 12100 qmm 
Im vorliegenden Falle ist 
beispielsweise nach Fig. 39,1 für 
y^ = 36 mm zu wählen. Man 
lindet dann für das zugehörige J^j, = 336 mm. Das 
Produkt beider Werte befriedigt tatsächlich die obige 
Gleichung. Ebenso lindet man 
y, = 40 mm 
^jj = 303 mm usw. 
Als Kontrolle wurde noch der Flächeninhalt von 
Fl bestimmt (Fig. 39,1), welcher sich zu F^ = 0,38 qm 
ergab. 




Fig. 40, I bis V. Langsamläufer mit kleinem Wasserverbrauch 

samt Leitapparat 






■■:$ 



:-^v^r><J 
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Die in F^^ vorhandene Niveauflächengesciiwindig- 
keit ergibt sicfi mithin bei Berücksichtigung Ton etwa 

^'^ "~ F^o~~ 0.38 0,Q7 —^'^ "^ 

Da dieser Wert nicht nur mit der Saugrohrge- 
schwindigkeit^ sondern auch mit der absoluten Aus- 
trittsgeschwindigkeit längs der Austrittskante überein- 
stimmt so wurde auch die innere Laufradbegrenzung 
richtig eingezeichnet 

Die Bestimmung des Winkelbildes sowie des 
Grundrisses erfolgt nach den gleichen Gesichtspunkten, 
wie auf Seite 95 und Seite 161 ausführlich ange- 
geben und ist auch aus den Figuren 39 11, ID und IV 
zu entnehmen. 

Schließlich wurde in Fig. 39 Y der Grundriß des 
Leitapparates zur Darstellung gebracht dessen Einzel- 
heiten (Schaufelzahlen usw.) aus diesen entnommen 
werden können. 

VL Yerscinedeiie AosfoliningsforaKa. 

In der Fig. 40 wurde noch ein anderer Lang- 
samläufer zur Darstellung gebracht dessen Bestim- 
mungsgrößen durch ^=\ 10«, 7=^'^'6, ." =S. ^=0,04, 
D^ = 6W mm, Ds = 3^0 mm und B = 7b mm ge- 
geben sind. Dieser Langsamläufer verarbeitet bei 
einem Gefälle von //=23 m eine Wassermenije von 
Q = 4,35 cbm bei einer minutlichen Drehzahl von 
n = 445 Uml. min. Wie aus der Betrachtung der 
Zahlentafel IX hervorgeht, nehmen die Leitradaus- 
trittswinkel mit zunehmender Einlaufbreite ganz er- 
heblich ab, was leicht auf konstruktive Schwierigkeiten 
stoßen kann. (Wie beispielsweise aus Fig. 40 her- 
vorgehty beträgt dieser nur mehr «=12*^30'.) 



VL Ver^chitrdcne Au>tuhrui4:s^'orTPen. ^: 

Es empfiehlt sich daher, bei K'sonde:^ kK'^'^er 
Wassermeni^en und groben GeiL.lshohen den Wert 
von u noch weiter zu verkleinern «erma « ^=^ - v Ms 
' viK was, mie praktische Aastühn:r.t:en zt.krer « Esoher- 
WvßK noch ohne weiteres statthaft ist. Oad.:roh c^ 
lingt es auch, die Eir.heitsdrehzah'.en nosrh unter den 
in den Zahientaieln angegebenen Werten herÄ>7;:- 
drucken. 

Vielfach findet sich in der Praxis bei Lar.g^t-r.- 
läufem eine gegen die Mitte der Schaufel hin zu- 
nehmende Verdickung derselben vor. welche einen 
gleichmäßigen Verlauf der Relativgeschwindigkeiten 
innerhalb der Laufradzellen bezwecken soll. Aber 
auch in solchen Fällen kann das Winkelbild zur 
Bestimmung des Schaufelrückens herangezogen 
werden. 

Zu diesem Behufe ist nur erforderlich, die in das 
erstere übertragenen Winkellinien des Schaufelrückens 
mit Hilfe des auf Seite 161 u. f. angegebenen Ver- 
fahrens in den Grundriß zu übertragen. 



X Ljnf- miii I nm tr iintTfrihini 



r»e Se^nimrmnir ^cr _c^.t- orra Ljui^^rrauniizahier 
jui -^iT rtie-jpinsvrrem Vr-^ ?tni^t;nt^ -imiberwinii- 

Jbw'jfii e5 e^ne<tt»is ?c'T:i:< -tmomr^ler *.V asser- 
^hmnir vorrtilliuit er!?v'Tt'-rru ^r ii^rrrtrr Z^eilenweiten 

viirrrsr iniier-rs%?'iS ^ie \ ^:>>^r~^iburrir nir ier Jriüe 

ict^ iccn rdiTt jniKitscrre ^ucN^eirrtrr rmiu^^entL 

-v^ien v:n v7r-:;:er."n lusc^v: :;:cOc:t. Tus Wasser 

ülhr: mmer *J*Trii:T:c*^j*.a:n '-5^l*. Laut?. Stüru usw.» 
x:r sijr:. ^'^ficrre lucrr jie 7e<;e itcc:Tt!naTi;ii^ nicht 
■' v!<r±TKi:^ :r.iricx::u^ri^i ^X'rrr orra ^ie ::\n \ irsioinen 
i/.zutrrr:^*^ !t'j.ckjiTLlIe mr r.^c^ iu?trr -ivitaen. Aas 
Icn in^e::^-:trrrerr Jnirrcerr j:i:rnin .\ -^:i icrrt^ Aas- 
'rr:5-vd!:;r5T v:a ervi ^ n:rr :?':t ^^*:Tv:e^;TmiJj vur- 

siirn trrsc-ieirn:. 'm i^ic^rrTeirren \r-: ttuit >;crr iaoei 
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vorteilhaft an die bei praktischen Ausführungen be- 
währten Schaufelzahien zu richten haben. 

Müller kommt in seinem Werke^) auf Grund 
von Vergleichen einer Anzahl guter Francisturbinen 
zu folgenden Erfahrungsregeln: 

wobei Zx bzw. Zg d>c Zahl der Leitrad- bzw. Laufrad- 
schaufeln, X den Laufraddurchmesser in cm und 2p 



Zahlentafel XI. Leitschaufelzahlen. 



Laufraddurch- 
messer 


« '20Va<g, 


«>a3o 


200-600 


10 


12 


16 


650—950 


12 


16 


20 


1000-1400 j 20 

i 


24 


28 


• 

2200-2900 


24 


28 


32 


:=^3000 


1 

32 


36 



eine Konstante bedeutet, welche für Leitschaufeln 
mit 2/?i = 47 und für Laufradschaufeln mit 2/?2 = 40 
anzunehmen ist. 

Nach den Erfahrungen des Verfassers geben 
jedoch diese Angaben nur für die Lauf schaufelzahlen 
von Normalläufern sichere Anhaltspunkte. Bei Schnell- 
und Langsamläufern ist wegen des stark schwanken- 



»)Die Francisturbinen von Wilh. Müller, 1905, Verlag von 
Gebr. Jänilce in Hannover. 
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den Leitradaustrittswinkels und den damit verbundenen 
Verschiedenheiten der lichten Leitschaufelweiten eine 
Abhängigkeit der Schaufelzahl von den Winkelver- 
hältnissen vorzuziehen, wie dies Gelpke in seinem 
Werke ^) zum Ausdruck bringt. 

Dortselbst finden sich die in Zahlentafel XI wieder- 
gegebenen Erfahrungswerte. 

Gelpke bringt auch die Lauf schaufelzahlen in 
Abhängigkeit vom Laufraddurchmesser und setzt 
erfahrungsgemäß: 

Zahlentafel XII. Laufschaufelzahlen. 



Laufrad- 
durch- 
messer />! 


ß> 140° 


ß^XlO"" 


^-90» 


^^65° 


/5 = 50° 


200—600 


15-17 


15 


13 


11 


9 


650-950 


19—21 


19 


15 


13 


9 


1000—1400 


23—25 


21 


17 


15 


11 


1500—2100 


27-29 


25 


19 


15 


11 


2200-2900 


31-33 


29 


23 


17 


13 


>3000 






25 


19 


13 



Aus diesen Angaben ist zu entnehmen, daß bei 
gleichem Laufraddurchmesser die Lauf schaufelzahl 
bei Langsamläufern am größten ist und von dort 
stetig abnimmt, je mehr man sich dem Gebiete 

*) Turbinen und Turbinenanlagen von Viktor Gelpke, Berlin 
1906, Verlag von Jul. Springer. 
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des Schnelläufers nähert. Die Leitschaufelzahl ist 
hingegen bei Schnelläufern größer zu wählen, als 
bei Langsamläufern, was auch mit den eingangs er- 
wähnten Gründen übereinstimmt. Nach diesen An- 
gaben ergibt sich mithin die Notwendigkeit, bei Schnell- 
läufern die Leitschaufelzahl rund doppelt so groß 
zu wählen, als die Laufschaufelzahl, was sich auch 
mit den Erfahrungen des Verfassers gut deckt. Bei 
praktischen Ausführungen desselben wurde die Leit- 
schaufelzahl der Schnelläufer zu ^2 = ^1 + ^k ^i an- 
genommen, wobei zi nach vorhandenen Ausfüh- 
rungen ähnlich den auf Seite 253 gemachten Angaben 
bestimmt wurde. Es ergeben sich unter diesen 
Voraussetzungen lichte Leitschaufelweiten von 50 bis 
60 mm, wodurch bei Abschützung des Leitapparates 
noch eine befriedigende Winkelstellung der Leit- 
schaufeln erzielt werden kann. (Vgl. die in den 
Fig. 29, 36, 39, 40 und 59 dargestellten ^Leiträder.) 



K. Prüfung des mitgeteilten Berech- 

nungsvorganges auf Grund von 

Bremsproben an ausgeführten 

Turbinenanlagen. 



Die Umsetzung einer theoretischen Erkenntnis 
in die praktische Tat erfordert eine große Zahl von 
Maßnahmen, die sich einer unmittelbaren Voraus- 
berechnung vollständig entziehen. Abgesehen von 
der UnvoUkommenheit der technischen Hilfsmittel, 
welche Abweichungen von den theoretisch als richtig 
erkannten Grundlagen unvermeidlich machen, sieht 
sich auch die wissenschaftliche Hydraulik bei dem 
derzeitigen Stand unserer Erkenntnis gezwungen, dem 
Wasser manche physikalischen Eigenschaften abzu- 
sprechen, welche nicht selten die beim tatsächlichen 
Betriebe auftretenden Verhältnisse in entscheidender 
Weise beeinflußen. 

Hier öffnen sich dem wissenschaftlichen Versuche 
die weitesten und fruchtbarsten Wege, und die auf 
diesen gewonnenen Ergebnisse dürften für die weitere 
Entwicklung des Turbinenbaues von ausschlaggebender 
Bedeutung sein. Der Firma Briegleb Hansen in 
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Gotha gebührt das große Verdienst, durch in großem 
Maßstabe angestellte Versuche auf diesem Gebiete 
bahnbrechend gewirkt zu haben.^) 

Um die Brauchbarkeit der hier niedergelegten 
Rechnungsgrundlagen zu prüfen, wurde eine Anzahl 
von Bremsproben an neueren Turbinenanlagen in der 
Weise einer Untersuchung unterzogen, daß einesteils 
die beim größten Nutzeffekt abgebremste Drehzahl 
des Laufrades mit der aus den Rechnungsgrundlagen 
erhaltenen verglichen, andererseits aus den praktisch 
ermittelten Bestimmungsgrößen des Laufrades die 
Winkel Verhältnisse desselben geprüft wurden. 2) 

Turbinenanlage des Eisenwerkes Zolyom Br6zo 

der Kraftzentrale Lop6r, 

ausgeführt von Ganz & Co., Budapest. 

(Durchführung der Bremsprobe : 20. März 1906.) 

() = 6,6cbm, H = 7,l m. Die Anlage wurde mit 
Zwillingsschnelläufern ausgestattet. Daher für ein 
Laufrad Q = 3,3 cbm. 

Dem Laufrade wurden folgende Bestimmungs- 
größen gegeben 

Z)i = 1050, Ds= 1200, B=307, /? = 90o, « = 32». 

Als vorteilhafteste Drehzahl wurde bei der Brem- 
sung « ^= 140 Uml./min festgestellt, bei welcher sich 
«in effektiver Wirkungsgrad von rund iy = 80v. H. 
ergab. 



*) Neuere Schnelläuferturbinen von V. Graf und D. Thoma. 
Z. d. V. D. Ing., Jahrg. 1907, Seite 1005 bis 1014. 

*) Eine ausführlichere Besprechung findet sich in dem Aufsatz des Ver- 
fassers: „Nachweis der Richtigkeit der derzeitigen Turbinen- 
theorie auf Grund von Bremsproben an ausgeführten Turbinen- 
anlagen. Z. f. d. ges. Turbw., Jahrg. 1907, Heft 12 und 13. 

Kaplan, Schaufelformen. 17 
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Die Werte fUr / und /i bestimmen sich aus 

A _1050_ 
^ Ds 1200 ^'^'^ 

B 307 

•" = Ä ^ TÖ5Ö = ^'2^2 

Es ist, wie erwähnt, im praktischen Turbinen- 
bau üblich, das Laufrad derart zu bemessen, daß 

dasselbe auch noch eine größere Wassermenge — 

4 
gewöhnlich (> — wenn auch mit einem geringeren 

Wirkungsgrade, verarbeiten kann. 

In diesem Falle kann daher die Turbine noch 

4 

mit Qi = - (> = 4,4 cbm überlastet werden. Daraus 

bestimmt sich bei einer Querschnittsverengung des 
Saugrohres von I v. H. durch die Turbinen welle 
die entsprechende Saugrohrgeschwindigkeit zu 

Qx ^ M 

Z),2,r 0,99- 1,13 



Cs.= X\.. = ^^^\ , ^ = 3,92m 



'^ 4 
und daraus aus der l>ekannten Beziehung 



Cs,=lJ2gH 

die Größe des Austrittsverlustes J zu 

r-%, _ 3.92 _ 
'~2gH~2 9.S\ 7A ~"' ' 

Da nun die Größe des hydraulischen Wirkungs- 
grades auch in der Form geschrieben werden kann 

so bestimmt sich derselbe, falls für /. wie früher 
A = 0, 1 1 gesetzt wird. 

f. = (1 — ö.ll) (I — 0.ll) = 0.792 
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Die gemachten Berechnungen genügen, um eine 
Kontrolle über die richtige Wahl des Leitradwinkels 
anzustellen. 

Da /? = 90° gewählt wurde, so ergibt sich a aus 

tga=:y^~C 9a. 

wobei C 

_j^ 0,98.0,11 

1 6 y* //2 £ ^2 15. 0,586 . 0,0852 - 0,792 • 0,865 — "' * ^° 

Da das Laufrad mit gußeisernen Schaufeln aus- 
gestattet wurde, ist der auf Seite 29 angegebene 
Wert für ^ = 0,93 einzusetzen. 

Es ist daher 

tg a = y2C = ypgö = 3,63 

daraus folgt 

a=32M0' 



Es unterscheidet sich daher der ausge- 
rechnete von dem wirklich ausgeführten Wert 
des Leitradwinkels nur um 10'. Für normalen 
Betrieb, bei welchem der Turbine eine Wassermenge 
von Q = 3,3 cbm zufließt, ergibt sich daher 

Cs = — ^ — = 2,95 und mithin, wie früher 

£ = (1 — 0,11) (1 — 0,0625) = 0,832 

Die Turbine hat daher bei der angegebenen Be- 
aufschlagung von Q = 3,3 cbm einen hydraulischen 
Wirkungsgrad von i^ä = 83 v. H., welcher durch ko- 
nische Erweiterung des Saugrohres noch etwas er- 
höht werden kann. 

17» 



et 
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Mithin ergibt sich nach Gleichung 17 (Seite 187) 
bei Berücksichtigung des Wertes für Vg und des 
Wurzelausdruckes 

^ bOJIJH ^ 60yo,832.9,81 ■ 7,1 ^ 
YTtDs 0,875 TT 1,2 

Es ist daher eine vollkommene Übereinstimmung 
der rechnerischen Ergebnisse mit den tatsächlich 
durch Bremsung erzielten nachgewiesen. 



Hydroelektrische 
Zentrale der Stadt Beszterczebanya (Ungarn) 

ausgeführt von Ganz & Co., Budapest. 

Bremsung am 15. März 1906. 

Dieses Kraftwerk wurde mit modernen Schnell- 
läufern versehen. Es wurde eine Zwillingsturbine 
für folgende Verhältnisse eingebaut 

() = 6,95cbm, //=9,1 m 

Es sind daher die Bestimmungsgrößen eines 
Laufrades gegeben durch 

() = 3,475 cbm, //=9,1 m 

Der Berechnung wurde ein Schnelläufer mit 
folgenden Bestimmungsgrößen zugrunde gelegt: 

A = 900, Z)s = 1200, Ä=:335, « = 35^, ß = bO^. 

Die größte zulässige Saugrohrgeschwindigkeit 
ergibt sich unter Zugrundelegung einer Wassermenge 

4 4 63 

(>i = 3 P = 4,63 cbm zu ^^^=^^ = 4,1 

mithin ist der Austrittsverlust 



m 



^^ = rwv -'= ''''' " 
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Der hydraulische Wirkungsgrade bestimmt sich aus 
61 = (1 _ 0,1 1) (1 — 0,095) = 0,807 

Es ergibt sich daher der für die maximale 
WUssermenge Qi erforderliche Leitradaustrittswinkel 
nach Gleichung 30a (Seite 138) zu 

tgai = ^^ 30a. 

Die Konstante ATi bestimmt sich, da nach den 
erwähnten Angaben 

9 335 67 ^^^- 

i/; = 0,98 ^1 = 0,095 und ^ = 0,95 

gesetzt werden muß, zu 

0,1 127 0,99 •0,308- 144 180 _ 
^^~ 8 1 ■ 67 . 0,807 . 0,95 ~" ' 

Mithin wird unter Berücksichtigung des Wertes 

^"^ ^' . 0,229,9 ^^,^ 

tg«! = ' , ' =0,716 

daraus folgt a = 35M0'. 

Auch hier zeigt sich wieder, bei Berücksichtigung, 

4* 
daß der Wert von ()i =r - p ja nicht absolut genau ein- 
gehalten zu werden braucht, eine gute Übereinstim- 
mung. 

Bei normalem Wasserverbrauch von Q = 3,475 cbm 
ist auch die Saugrohrgeschwindigkeit entsprechend 
kleiner, man findet 

c. = ^ = 3,08 

und daraus z/ = 0,053. 

Mithin wird weiter unter Berücksichtigung des 
angegebenen Wertes für l 

e = 0,84 
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Der beim normalen Betrieb vorhandene Leitrad- 
austrittswinkel bestimmt sich aus der angegebenen 
Gleichung 31, indem in die Konstante K die neuen 
Werte für J und e eingeführt werden. Unter diesen 
Voraussetzungen wird AT =0,157 und daher 

0,157. 9,9 ^^,^ 
tga= ' , ' =0,513 

daher a = 21^ 

Da der Laufradeintrittswinkel mit ß = 60® fest- 
gelegt wurde, ergibt sich daher nach Gleichung 17 
(Seite 117) die Drehzahl 

60y0,84-9,81.9,l[l+^^] 

^= TT^ r-^ ' = 210 

0,75 TT. 1,2 

Bei der offiziellen Bremsung wurde die 
günstigste Drehzahl ebenfalls mit n = 210 
festgestellt, wobei sich noch der beachtens- 
werte effektive Wirkungsgrad von ly = 0,79 
ergab. 

Die Übereinstimmung ist, wie ersichtlich, eine 
recht befriedigende, und auch durch weitere Brems- 
proben (Vgl. Anm. 2) Seite 257) nachgewiesen. 

Wie aus dem ganzen Rechnungsgang vorher- 
geht, wurde die tatsächlich vorhandene Saugrohr- 
erweiterung nicht in Berücksichtigung gezogen. Da 
es dessenungeachtet möglich war, eine befriedigende 
Übereinstimmung der Rechnungsgrundlagen mit den 
durch Bremsung ermittelten Ergebnissen zu er- 
zielen, so ist dies nur möglich, wenn die erstere eine 
für praktische Zwecke im allgemeinen vernachlässig- 
bare Winkel- bzw. Drehzahländerung zur Folge hat. 



L. Abbildungen ausgeführter 
Schaufelmodelle. 



Die schon öfters erwähnte Tatsache, daß die 
projektivische Darstellung der Schaufelfläche in 
keiner Weise sichere Anhaltspunkte über den tat- 
sächlichen Verlauf der Schaufelfläche im Räume er- 
möglicht, ist aus der bildlichen Wiedergabe einiger 
Schaufelmodelle, welche nach den mitgeteilten Schau- 
felplänen hergestellt wurden, zu ersehen. Das Auge 
des Ingenieurs, welcher gewohnt ist, mit der zeich- 
nerischen Darstellung eines Gegenstandes eine un- 
mittelbare räumliche Vorstellung zu verbinden, wird 
unwillkürlich verleitet, diesen Vorgang auch bei der 
Beurteilung eines Schaufelplanes anzuwenden, wobei 
es nun unmöglich ist, die durch das Umklappen 
der auf der räumlichen Schaufelfläche liegenden 
Punkte in die Bildebene (radiale Projektion) ent- 
stehenden Verzerrungim da^ Schaufelaufrisses in ent- 
sprechende Berücki^icbtii(un^ zu ziehen. 

E8 wird ditJjer, wUt wohl jedem Schaufelkon- 
strukteur aus eige/Kif iirhUtuni^ bekannt, immer 
einer eingehenden Prüjung b^durJen, um die For- 



>J , »iWHIrtlirTtpKT • 

■ntrt i*^ aiKir^ilitrRn ^inanHumuDsltis- aas oer 
'-.iji'Tt^n rf'.viMr-uinr.mtsKiiimiiinu: »-KOer zi sTGennen. 




na'.h rJ<:m (geschilderten V'eriahren Schaufelmodelle 
anlf:rti({en zu lassen, welche in photographischer 
Wi(;d«r((abe hier eingefügt sind. 

Um eine möglichst genaue Cbereinstimmung 
der durch die Projektion bestimmten Schaulelfläche 
mit jener des Modelies zu erzielen, wurde dünnes 
Zinkblech nach den im Grundriß der einzelnen 
Schaufelzeichnungen ersichtlichten Schichtenlinien 
ausgeschnitten und die einzelnen Blechstücke ent- 
sprechend der Entfernung der horizontalen Schnitt- 



( 
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«benen durch eingesetzte Holzbrettchen unverrück- 
bar fixiert. 

Die entstehenden Zwischenräume wurden mit 
Gips ausgegossen und auf der dadurch entstehenden 




Fig. 42, ABC. Schnelläufer mit großem Wasserverbrauch. 
(Eintrittskante als Raumkurve.) 

Stetigen Schaufelfläche die Wasserlinien mit schwar- 
zer Farbe eingetragen. In den beigedruckten Fi- 
guren sind sowohl die die Schichtenlinien charak- 
terisierenden Blechkanten als auch die auf dem 
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Fig. 43, ABC. Schnelläufer mit großem Wasserverbrauch. 
(Eintrittskante als Gerade.) 

Modelle in stärkerer schwarzer Farbe ausgezogenen 
Wasserlinien erkenntlich. 

Fig. 41 stellt eine Gruppe^) von Schaulelmodel- 
len vor, von welchen die bemerkenswertesten ein- 
gehender besprochen werden sollen. 

i€r darge9t€]ll€n Scbaule] modelte wurde vom 
ischen h 
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Fig. 44, ABC. Normalläufer mit großem Wasserverbrauch. 



Die Figuren 42 und 43 geben Schaufelflächen 
von Schnelläufern wieder, wie dieselben durch 
Benützung des Grundrisses der Fig. 23 II (Tafel V) 
bzw. 2411 (Seite 169) erhalten wurden. Dabei ent- 
sprechen sowohl hier als auch in der Folge die mit 
„X" bezeichneten Abbildungen einer angenäherten 
vertikalen Projektion, die mit „B" bezeichneten einem 
angenäherten Grundriß, wogegen die mit „C" be- 
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zeichneten Abbildungen die Schaufelfläche von der 
Austrittskante aus gesehen vorstellen (angenäher- 
ter Kreuzriß). 

Vor allem ist ohne weiteres zu ersehen, daß 
zwischen einer tatsächlichen „vertikalen Projek- 
tion^ und dem „Aufriß*" des Schaufelplanes eine 
unübersehbare Verschiedenheit herrscht, welche eben 
in der erwähnten radialen Projektion begründet ist. 
Die Ausbildung der Schaufel eintrittskante als Raum- 
kurve und der dadurch ermöglichte sanfte Verlauf 
der Schaufelfläche kommt in den Abbildungen 42 
B und C zum klaren Ausdruck. Ebenso ist leicht 
einzusehen, daß eine Verdrehung der Punkte y und <^ 
(Fig. 42 i4) nach rückwärts, wie selbe bei der Aus- 
bildung einer ebenen Austrittskante vorgenommen 
werden müßte, unabweislich zu sackartigen Ver- 
tiefungen der Schaufelfläche führen muß, weil ja in 
diesem Sonderfall behufs Aufrechterhaltung des ge- 
forderten Austrittswinkels die Einschaltung einer 
doppelt gekrümmten Flußlinie nicht zu umgehen ist. 
In welcher Weise aber dadurch die räumliche Krüm- 
mung der Schaufelfläche leidet, kann aus Fig. 53 
Seite 296 entnommen werden. 

Die im Grundriß bei ß (Fig. 42 Ä und 43 Ä) 
vorhandene Einbiegung der Austrittskante und deren 
Bedeutung wurde schon auf Seite 179 Erwähnung 
getan. Hier sei noch bemerkt, daß dieselbe eine not- 
wendige Folge des bei //vorhandenen großen Austritts- 
winkels und eine bei stark veränderlichen Austritts- 
winkeln nicht zu umgehende Bedingung des stetigen 
Verlaufes der Schaufelfläche vorstellt; daß dieselbe aber 
keinesfalls den stetigen und sanft gekrümmten Verlauf 
der Austrittskante im Räume beeinträchtigt, ist eben- 
falls aus den Abbildungen zu entnehmen. 
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Fig. 45, ABC. Normalläufer mit kleinem Wasserverbrauch. 



Die Fig. 44 A, B und C zeigen die in gleichen Lagen 
aufgenommenen Bilder eines Normalläulers mit 
großem Wasserverbrauch, wie sich derselbe nach 
dem Schaufelplane Fig. 29 1, II, III (Seite 200) darstellt. i) 

>) Der größeren Deullicbkeil halber wurden im Modelle nur fUnl FluO- 
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In seinem ganzen Aufbaue zeigt dieser große 
Ähnlichkeit mit dem Schnelläufer. Die sonst bei ß 
{Fig. 42 B) auftretende Einbiegung der Austrittskante 
konnte hier wegen der geringeren Änderung der 
Austrittswinkel entfallen. 

In den Figuren 45 A, B und C wurde die 
Schaufelfläche eines Normalläufers mit kleinem 
Wasserverbrauch zur Darstellung gebracht, wie 
diese aus dem Grundriß der Fig. 56, II (Tafel VII) ge- 
wonnen wurde.^) Die nicht unerhebliche Verände- 
rung, welche die Schaufelfläche gegenüber den bis- 
her besprochenen erlitten hat, ist großenteils auf die 
Einschnürung der äußeren Lauf radbegrenzung (D« < 
Z)i) zurüclczuführen. 

Noch auffallender ist die Veränderung der 
Schaufelfläche eines Langsamläufers, wie dieselbe 
durch die Figuren 46 A, B und C zur Darstellung 
gebracht wurde. Diese entspricht in ihrem Aufbaue 
dem Schaufelplane Fig. 39 II. Aus den Abbildungen 
ist zu entnehmen, daß in diesem Sonderfall die 
Ausbildung der Austrittskante die geringsten Schwie- 
rigkeiten bereitet und daß es hier ohne besondere 
Gefährdung der Stetigkeit der Schaufelfläche noch mög- 
lich wäre, die erstere als ebene Kurve auszubilden. 

Erlaubt auch Grund und Aufriß des Schaufel- 
planes nicht, auf die räumliche Gestaltung der 
Schaufelfläche sichere Schlüsse zu ziehen, so bietet, 
wie gezeigt, hiezu das Winkelbild ein einfaches 
Mittel. Die beigedruckten Lichtbilder lassen deut- 
lich den stetigen Verlauf der Schaufelfläche erkennen. 

Der in der Abhandlung eingehaltene Vorgang, 
wissenschaftliche Ergebnisse mit den Bedürfnissen 



1) Die Schaufelfläche wurde in diesem Falle mit Hilfe des Abbildes 
Vgl. Seite 284 u f.) entwickelt. 
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der Praxis in Einklang zu bringen, zeigt auffallend 
die großen Scfiwierigkeiten, welche mit der Ermitt- 
lung rationeller Schaufelformen verknüpft sind. Setzt 
schon, wie Prof. Escher') richtig bemerkt, das Auf- 
zeichnen von gewöhnlichen Francisturbinenlaufrädern 




Fig. 46, ABC. Langsamläufer mit kleinem Wasserverbrauch. 

eine gewisse technischeund wissenschaftliche Schulung 
voraus, so ist dies noch in erhöhtem Maße bei Er- 
mittlung des Schaufelplanes für Schnelläufer der Fall, 
wo der verwickelte Aufbau der Schauielfläche sowohl 
an die wissenschaftliche Erkenntnis, als auch an die 
Raumvorstellung des Turbinen-Ingenieurs die höchsten 
Anforderungen stellt. Es ist daher begründet, die 

>) Schw. Bauzlg. 1W3, HeEl 3 u. 4, 
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Ermittlung des Schaufelplanes, von dessen rationeller 
Ausgestaltung ja die Wirtschaftlichkeit der ganzen 
Anlage abhängig ist, einem nicht nur praktisch son- 
dern auch wissenschaftlich gebildeten Turbinen- 
ingenieur anzuvertrauen.^) 

>) Daß die praktische Erfaiirung — und diese ist ja bei amerikaniscbeik 
Turbinenbauem liauptsäciilicb maßgebend — zum Baue von Turbinenschaufelik 
allein nicht ausreicht, wird durch die von Prof. Pf arr veröffentlichten Brems- 
ergebnisse einer New American Turbine (Z. d. V. d. Ing., Jahrgang 1902^ 
(S. 845) sowie durch den Umstand, dafi die bekannte Turbinenfirma Voith 
in Heidenheim im Jahre 1903 Turbüien für rund 8000 PS nach Amerika ab- 
lieferte, bestätigt (vgl. Z. d. V. d. Ing., Jahrgang 1903, S. 845). 



M. Verschiedene in der Praxis ge- 
bräuchliche Schaufelkonstruktionen. 



I. Bestimmung der Schaufelfläche aus den Projek- 
tionen der Flußlinien (Speidel und Wagenbach.) 

Dieses Verfahren stellt die erste Lösung des 
Schaufelproblemes vor, welches eine weitgehende 
praktische Anwendung gefunden hat, ja man kann 
sagen, daß die Entwicklung des Francisturbinenbaues 
am europäischen Kontinent durch diese Veröffent- 
lichung^) seinen Ausgangspunkt nahm. Es ist daher 
schon aus diesem Grunde eine nähere Besprechung 
desselben erforderlich. Prof. Budau (k. k. techn. 
Hochschule in Wien) gibt in klarer und übersicht- 
licher Weise den dabei einzuhaltenden Vorgang in 
seinen „Konstruktionsskizzen für den Bau 
der Wasserkraftmaschinen'' an, welcher auch 
gegenüber der erwähnten Veröffentlichung einige 
Vereinfachungen aufweist. Es sei hier 4pn Aus- 
führungen Prof. Budaus gefolgt. 



*) Speidel und Wagenbach: „Francisturbinenschaufelung''. 
Z. d. V. d. Ing., Jahrg. 1899, S. 581. 

Kaplan, Schaufelformen. 
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Vorgang bei der Aufzeichnung. 

Gegeben ist: der Laufraddurchmesser Di, die 
Eintrittsbreite bi, der Saugrohrdurchmesser Dg, der 
die Austrittsgeschwindigkeit C2 bestimmt und daher 
mit dem Austrittsverlust in engem Zusammenhange 
steht. Es ist nämlich Q = Fs. Cs = q^ -Co, worin Q die 
Wassermenge, Fs die freie Querschnittsfläche des 
Saugrohres, Cs die Saugrohrgeschwindigkeit und (f 
•einen Faktor bedeutet, der zwischen 0,8 und 0,9 an- 

c 2 
genommen werden kann. Meist wird -^^ = 003 - 

OyObHm als Austrittsverlust angenommen. Hm 
bedeutet das Motorgefälle. Außerdem sind noch be- 
kannt: die Schaufelzahl z des Laufrades, somit deren 

Teilung / = — ^ — ' das Eintrittsgeschwindigkeitsdrei- 

eck, mithin auch die Eintrittswinkel 8^ und /?i, ferner 
^i> ^1) ^* (p\ absolute Eintrittsgeschwindigkeit, v^ Um- 
fangsgeschwindigkeit, n Tourenzahl.) Man kann somit 
die Erzeugenden AC und BD (Fig. 47, Taf. VI) der 
beiden Rotationsflächen, welche den Innenraum des 
Laufrades abgrenzen, in der Zeichnung annehmen 
(i4 Ä = Eintrittsbreite 61), wobei natürlich die Abmes- 
sungen Z)i und Ds einzuhalten sind. Im Anschlüsse 
daran ist es möglich, den Axialschnitt des Lauf- 
rades durch Annahme der Wandstärken und Ein- 
zeichnen der Nabe zu vervollständigen, so daß noch 
die Schaufelung zu ergänzen übrig bleibt. Man 
nimmt nun CD an. Diese Kurve, welche zweck- 
dienlich als Parabel mit dem Scheitel in D gewählt 
wird und tunlichst so anzunehmen ist, daß sie A C 
und B D unter rechtem Winkel schneidet, stellt die 
Erzeugende der „mittleren Austrittsfläche" vor. Nun 
teilt man C D m eine Anzahl gleicher Teile, zum 
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Qq -'-- 2 7c r^iJ bo. C3, (>4 = 2 TT r4 _/ 62 • ^3» C^s = 2 .r 
Tß J 02 . ^3, woraus sich auch die Begründung für die 
Teilung der Eintrittsbreite in fünf ungleiche Teile 
ergibt, die sich wie die Austrittsradien verhalten. Die 
Wassermengen stehen nämlich in dem gleichen Ver- 
hältnisse, da die Eintrittsverhältnisse über die ganze 
Eintrittsbreite konstant sind. Allerdings ist hiebei 
die Verengung des Austrittsquerschnittes durch die 

Schaufel nur mit einem Mittelwert r — = ^P be- 

02 + ^2 

rücksichtigt. 

Für die Konstruktion der Schaufel sind folgende 
Gesichtspunkte von Bedeutung: Die Endelemente 
der Schaufelflächen zweier aufeinanderfolgender Lauf- 
radschaufeln sollen parallel, d. h. mit gleichbleibenden 
Normalabständen verlaufen und eine solche Richtung 
besitzen, daß die früher erwähnten Bedingungen in 
Betreff der Größe und Richtung von Cz eingehalten 
werden. Man legt nun, um die Erfüllung dieser 
Forderung zu ermöglichen, in den Punkten C, a, b, 
Cy d, D Tangenten an die Flußlinien. Diese sind als 
Erzeugende einer Schar von Normalkegeln zu be- 
trachten, deren Spitzen in der Achse y y' liegen. 
Man soll nun der Forderung Genüge leisten, daß die 
Endelemente der Schaufeln von diesen Kegeln nach 
Evolventen geschnitten werden, weil dann die erste 
der obigen Bedingungen infolge der geometrischen 
Eigenschaften dieser Kurven befriedigt und Kon- 
traktion der Wasserstrahlen vermieden wird. Der 
Vorgang ist folgender: Will man z. B. die Konstruk- 
tion für den Kegel C Sc durchführen, so zeichne 
man die Abrollung des Berührungskreises, wobei die 
Teilungen / für sämtliche Kreise C, ä, 6, . . . Z) durch 
eine über dem Laufrade ersichtliche Hilfskonstruktion 
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ermittelt werden können. C C3 ist ein Bogen des 
abgerollten Berührungskreises und hat die Länge tc. 

Man ziehe nun YTUc, mache Q Uc = c^y Vc Uc = Vcy 

wobei Vc^=2 Rc7c . -y^ oder Vc = ^—7^ — -- J C Vc 

oü Vi 

Uc ist dann das um die Gerade »S^ . C in die Zeichen- 
ebene gedrehte Geschwindigkeitsdreieck für das in 
der Entfernung Rc von der Achse austretende Wasser, 
worin C Vc der Größe und Richtung der relativen 
Austrittsgeschwindigkeit w^c angibt. Nun zieht man 

C Ec senkrecht zu Cc Uc und hierauf tangierend den 
Kreis Kc, der seinen Mittelpunkt in Sc hat. Er ist 
der gesuchte Grundkreis der Evolventen für C, und 
diese haben dann die Eigenschaft, daß die Tangente 
der durch C hindurch gelegten Evolvente in C mit 

C Vc zusammenstimmt. Dadurch ist auch die zweite 
Bedingung guten Austrittes erfüllt. 



A 



Es ist ferner ^ ßc ^= -^ C Vc Uc', Uc = h sm 
ßc — 5.2; (^2 Schaufeldicke am Austritt, meistens 

6 — 10 mm). Da sin /9o = — ^> läßt sich ac leicht rech- 

nerisch oder graphisch bestimmen. Die Radien der 

um C beschriebenen kleinen Kreise sind Cf==^^, 

C/i = -^ -{- ^2. Ferner wird C3 Ec als Tangente an 

den Kreis K gezogen. Ec kann nun als Mittelpunkt 
eines Kreises angesehen werden, der die auf /gehende 
Evolvente annähernd ersetzt (Radius Ec /). Ebenso 
ersetzt der durch /i gehende Kreisbogen mit dem 
Radius Ec /i die zweite der den Schaufelschnitt be- 
grenzenden Evolventen. Die Evolventen reichen bis 
zum Schnitt mit m Ec. Die Punkte M und M^ wer- 
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den gefunden, indem man Se f= Sc My Sc f= Sc M^ 
(beide Punkte auf Sc C) macht. 

So wie vorstehend für den ersten Punkt C ver- 
fahren, verfährt man mit den übrigen Punkten a 
bis d, (Aufrollen der Kegel, Aufsuchen des Evol- 
ventengrundkreises). Im Punkte D tritt an Stelle 
des Kegels eine Zylinderfläche, die Evolventen wer- 
den Gerade. DDi^ = tD] Ud = 5^1 Endpunkt 

der Geraden ist n (Di n x q n). Sonst ist der Vor- 
gang der gleiche, wie bei den Kegeln. Dadurch 
bekommt man also N und Ni analog wie früher M 
und Ml, nur gehen die Kreisbogen in horizontale 
Gerade über. Nachdem it/^uA^A^j und die dazwischen- 
liegenden Punkte bestimmt sind, verbindet man die 
zusammengehörigen Punkte und erhält die Kurven 
M N und Ml Ni. Diese sind als Erzeugende von 
Rotationsflächen zu betrachten, auf welchen die beiden 
Austrittskanten der Schaufel zu liegen kommen. Es 
wird ausdrücklich erwähnt, daß M N und Mi Ni nicht 
mit den Kanten selbst identisch sind. Bevor der 
Grundriß zu zeichnen begonnen wird , ist an der 
äußeren Begrenzungsfläche der Schaufeln (Punkt D) 
folgende, später zu verwendende Hilfskonstruktion 

auszuführen. Man mache D B =^ D Bq, ziehe BqPo 

senkrecht D Bq und zeichne einen Kreisbogen n Po, 
der qn in n tangiert und Bq P^ unter dem ^ ßi (hier 
W angenommen) schneidet. Dadurch bekommt 
man den Punkt Pg- 

Der Grundriß der Schaufel wird in folgender 
Weise gefunden. M' wird auf O' x so aufgetragen, 
daß O' M gleich dem Abstände M Mq (Aufriß) ist. 
Durch M' geht nun die Projektion der betreffenden 
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Evolvente (/ m). Dem Punkte g der Abrollung ent- 
spricht C und dieser Punkt wird in folgender Weise 
gefunden: 0' g = Q, g C = g gi gemacht, er- 
gibt C. m' ist der Endpunkt der Evolvente. Man 
macht g' mi =^ g /Wi, zieht 0' m^ und macht 0' m! 
= /Wo /Wg. Von m! führt man eine möglichst kurze, 
aber nicht allzu stark gekrümmte Kurve gegen den 
Umfangskreis vom Durchmesser Z)i, so daß dieser 
unter ß^ von der Kurve geschnitten wird; dadurch 
ist die Schaufelform im wesentlichen festgelegt. Punkt 
A stellt die Projektion der senkrechten Schaufel- 
kante A B vor (.4' B'). 

Die Punkte p' n N' ergeben sich nun aus, der 
früher angeführten Hilfskonstruktion. 

N' P2' = Pi A, wobei 0' A' = 0' D' = D,; 
ferner ist n' Endpunkt der Geraden, welche in der 
Abrollung y /z entspricht, und wird gefunden, indem 
man D Hq ^= rii n macht. 0' n' wird gleich dem 
senkrechten Abstand des Punktes /Zq von V Vi ge- 
macht. Ferner ist A^' ni =- r rii zu machen. Auf 
gleiche Weise \siD p= D Pq, N' p^ = p2 Ps, und der 
senkrechte Abstand des Punktes p von V V gibt 
dann 0' p' auf dem durch p^' gezogenen Strahle. — 
Man überzeugt sich leicht, daß die Projektion der 
Evolvente, die Kurve M' C ni mit großer Annähe- 
rung durch eine Evolvente ersetzt wird, deren Grund- 
kreis in folgender Weise gefunden wird: C üc ist 
der horizontalen Komponente von c^ gleich zu machen. 
Wie diese aus c^ für die einzelnen Punkte bestimmt 
wird, ist aus dem Aufriß zu ersehen. C Vc' =' Vc. 
C' Vc üc stellt dann die Horizontalprojektion des 
Eintrittsdreieckes für C vor. Nun macht man E c C 
senkrecht auf C Vc\ fällt von 0' die Normale auf 
Ec' C und hat in 0' Ec den Radius des Grundkreises 
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der Evolvente, welche aber wieder durch einen Kreis 
mit dem Halbmesser Ec C ersetzt wird. — Die 
Punkte a b' c d liegen auf der Verbindungsgeraden 
C D' so, daß o d = o a^ usw. ist. 

Sie könnten auch durch Wiederholung der für C 
angegebenen Konstruktion gefunden werden. Ebenso 
liegen alle Evolventenendpunkte auf m n\ Die 
Projektionen der durch die Punkte d bis d gehen- 
den Evolventen werden wieder mit Zuhilfenahme der 
Horizontalprojektion des Austrittsdreieckes durch 
Evolventen bzw. Kreise ersetzt, die bis zum Schnitt 
mit der strichpunktiertefi Geraden zu führen sind. 
Von hier ab bis A B" sind die Kurven nach dem 
Gefühle zu verzeichnen, derart, daß sich eine regel- 
mälMge Krümmung der Schaufeltläche ergibt Man 
betrachtet nämlich die Kur\-en .4' \t a^ d usw. 
als die Grundrißprojektionen der Schnittkurven der 
Schaufelfläche (in unserem Fall der oberen Schaufd- 
fläche> mit Rotationsflächen, deren Erzeugende die 
Flupünien, also die Kurven .4 Jf, a- a usw. BS 
sind. Xatüriich könnte ein ähnliches Ver^JLh^en auch 
auf die an M^ S^ sich anschÜeoende untere Schaufel- 
fläche Anwendunc finden und ist bei kleinen Reak- 
tionscraden, also Rücksohaufeiunsj mit in der Mitte 
stärkeren Schau:\\n. auch auszuführen. 

Um nun die räurr.iich in der Zeichnung fest- 
Cv'ecte Schautcirorm der Hersteiiur.v: durch den 

Au"' .? d:e Srunrn I bis IX an. de hrrizonty.e Ebenen 

V*.v * OV * .U..^ ^ V * . •U.W -.*w », « %^v-« «— S....V. .-•iM..*^^ 1W-.W.W-.K.*. i>4^i K«.rw 

v-v.C: r U.V. C s/vT^^vSk-^^» <•• *- "^S" 4^v.>v^-»v.^-». »*.»k DC^ 

v».vN.>>v., ^ i^^ il v-w> L ,,.>.-! .wC>s. w->-. V-.-5: C*< ->**.C Kill 
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Kreisen liegen müssen, die um 0' mit Halbmessern 
beschrieben werden, welche aus dem Aufriß ent- 
nommen werden können, so z. B. bestimmt sich VI/ 
dadurch, daß Vld Ovi die Entfernung angibt, in wel- 
cher sich Vld im Grundriß von 0' befinden muß. 
Es ergibt sich daher dieser Punkt als Schnitt eines 
um O' mit Vld Ovi als Halbmesser beschriebenen 
Kreises mit der Kurve d rf/, die durch Verbindung 
der zusammengehörigen Punkte entstehenden Kurven 
finden dann zur Herstellung des sog. Schaufelklotzes 
in der Modelltischlerei Verwendung. 

Der Hauptnachteil des angegebenen Verfahrens 
liegt in der Notwendigkeit, aus dem Verlaufe der 
Horizontaiprojektion der Flußlinien auf ihre Krüm- 
mung im Räume schließen zu müssen. Sich dabei 
aber lediglich auf das „Gefühl" zu verlassen, macht 
schon bei Normalläufern die Ausbildung einer auch 
räumlich möglichst sanft gekrümmten Schaufelfläche 
fast unmöglich. Noch ungünstiger werden die Ver- 
hältnisse natürlich bei Schnell- und Langsamläufem, 
wo, wie gezeigt, die Beurteilung der Krümmung aus 
den Projektionen nicht einmal mehr eine rohe Schät- 
zung genannt werden kann. 

Der in den Werkstätten vielfach gebräuchliche 
Vorgang, die auftretenden scharfen Schaufelkrüm- 
mungen durch nachträgliches Behobeln des iModelles 
auszugleichen, ist mit dem Verzichte auf die mühsam 
berechneten Winkelverhältnisse und einer willkür- 
lichen Wahl derselben gleichbedeutend. 

Es ist daher begreiflich, daß bei der wachsenden 
Verbreitung? der Schnelläufer, dessen Schaufeliläche 
einen ungleich verwickeiteren Aufbau zeigt, Mittel und 
Wege gesucht werden mußten, um die Unsicherheit in 
der Formgeh ir;g d^r Schaufelfläche zu vermeiden. 
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Durch den von Ing. Baashuus eingeführten 
Begriff der Niveauflächen ^) wurden auch der Be- 
stimmung der Laufradaustrittswinkel feste Grenzen 
gezogen und die Schluckfähigkeit des Laufrades 
innerhalb der für praktische Zwecke genügenden 
Genauigkeit festgelegt. Prof. Esc her war wohl der 
erste, der auf die Vorteile einer räumlich ge- 
krümmten Austrittskante hinwies und nach diesen 
Grundsätzen ein Laufrad entwarf.^) Im übrigen be- 
hielt jedoch sowohl Baashuus als auch Es eher 
den von Speidel und Wagenbach angegebenen Vor- 
gang der Bestimmung der Flußlinien und Schaufel- 
schnitte bei. 

IL Bestimmung der Sdiaufelflädie mit Hilfe 
von Kegelschnitten (Gelpke). 

Das von Ing. Gelpke angegebene Verfahren,^) 
welches hier in seinem Wesen angegeben werden 
soll, stützt sich auf den auch vom Verfasser benützten 
Begriff der Niveauflächen, doch zieht Gelpke im all- 
gemeinen die rechnerische Ermittlung der Austritts- 
verhältnisse einer zeichnerischen Behandlung vor. 
Zur Festlegung von Schaufelkrümmungen legt Gelpke 
Kegelflächen, deren Spitzen sich in der Laufradaxe 
befinden (z. B AT,? Fig. 35, Seite 220). Breitet man 
dieselbe (z. B. K()) in die Bildebene aus, so lassen 
sich sanft verlaufende Kurven derart einzeichnen, 
daß diese, auf eine entsprechend gestimmte Schablone 
übertragen, ein Maß zur Beurteilung der Krümmung 



1) Z. d. V. d. Ing., Jahrg. 1901, Seite 1602. 
*) Schweiz. Bauztg. 1903, Heft 3 und 4. 

») Turbinen- und Turbinenanlagen von Ing. V. G e Ip k e 
1906, Verlag von J. Springer in Berlin. 
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der Schaufelfläche auf der in Betracht gezogeAenott 
räumlichen Kegelfläche ergeben. Das geschilderte 
Verfahren ist für mehrere Punkte der Ein- und Aus- 
trittskante zu wiederholen. 

Dabei ist jedoch zu beachten, daß die infolge 
der geneigten Lage der Kegelflächen in bezug auf 
die Laufradaxe auftretenden Winkelverzerrungen in 
der Abwicklung berücksichtigt werden müssen.^) 

Das hier geschilderte Verfahren stellt insofern 
eine Annäherung an den in diesem Buche ausführlich 
wiedergegebenen Vorgang vor, als die Beurteilung 
der Schaufelkrümmungen aus den Projektionen der 
Flußlinien endgiltig verlassen, und an dessen Stelle 
durch Kegelschnitte die Krümmungs- und Winkel- 
verhältnisse der Schaufel beurteilt werden. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß die tatsächlichen 
Wasserbahnen im allgemeinen nicht auf Kegelflächen 
liegen, weshalb das angegebene Verfahren keinen 
Aufschluß über die räumliche Krümmung der Fluß- 
linien^ sowie auch jener der Schaufelflächen in be- 
zug auf die letzteren geben kann. 

Aus diesen Gründen sieht auch Gelpke von einer 
räumlichen Krümmung der Austrittskante ab und legt 
diese entweder in eine Radialebene, oder in einer 
zu dieser geneigten Vertikalebene, wodurch jedoch 
die rationelle Ausbildung der Schaufelfläche insbe- 
sondere bei hohen Schnelläufern gefährdet erscheint. 
(Vgl. demgegenüber die räumliche Krümmung der 
Austrittskante der mit relativ gutem Nutzeffekt arbei- 
tenden Francisoberschnelläufer von Briegleb Hansen 
in Gotha, Seite 317, Fig. 64.) 



») Vgl. Gelpke, Seite 83. 
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III. Bestimmung der Sdiaufelflädie mit Hilfe 

des Abbildes (Kaplan). 

' Während das von Gelpke angegebene Verfahren 
sich begnügt, Form und Krümmung der Schaufel- 
fläche durch Schnitte von Kegelflächen festzulegen, 
wird dieselbe nach einem vom Verfasser angegebenen 
Verfahren durch Ausbreitung einer beliebig großen 
Schar von Kegelflächen erhalten, in welche die Fluß- 
lihien eingezeichnet und hernach in dem Räume über- 
tragen werden. 

Da dieses Verfahren in der Praxis Anwendung 
gefunden und sich innerhalb der später festzulegenden 
Grenzen gut bewährt hat, so soll dasselbe näher er- 
örtert werden, wobei hier im wesentlichen der in 
der Z. f. d. ges. Turbw. (Jahrg. 1905, Heft 8 u. 9) 
angegebene Vorgang wiedergegeben werden soll. 

Denkt man sich die einzelnen Wasserfäden aa, 
bßy cy . . , (Fig. 35, Seite 220) um die geometrische 
Achse der Schaufel rotierend, so ist klar, daß die 
Wasserfäden im Räume auf diesen entstehenden Ro- 
tationsflächen (Flußflächen) liegen müssen. Wenn 
es daher gelingt, die letzteren in eine Ebene auszu- 
breiten, so können die Wasserfäden dann im ausge- 
breiteten Zustand mit möglichst sanfter Krümmung 
eingetragen und durch Zusammenklappen des Rota- 
tionskörpers wieder in ihre räumliche Lage gebracht 
werden. 

Dieser Vorgang läßt sich mit beliebiger Genauig- 
keit wie folgt durchführen: 

Ist beispielsweise die Kurve abc (Fig. 48) die 
Erzeugende der durch Drehung um zz entstehenden 
Rotationsfläche, so lassen sich beliebig viele Tan- 
gentialkegel an dieselbe legen. 
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Jeder Tangentialkegel ist abwickelbar und die 
entstehende Abwicklungsfläche wird bei unendlicher 
Kegelzahl sich nur um unendlich wenig höherer 
Ordnung von der abgewickelten Rotationsfläche unter- 
scheiden. Um die Wasserfäden in ihrer richtigen 
Lage zeichnen zu können, ist es notwendig, alle 
Kegel in ihrer Abwicklung richtig zusammengesetzt 
in der Zeichenebene auszubreiten. Das geschieht 
am einfachsten dadurch, daß man sich die Kegel 
längs der Erzeugenden a'// usw. aufgeschnitten 
und in die an ßa, a,^, /?y . . . befindlichen Tangential- 
ebenen der Kegel ausgebreitet denkt. Dreht man nun 
alle Tangentialebenen in die Ebene XX (senkrecht zur 
Zeichenebene) hinein, so wird sich im Grundriß obiger 
Vorgang durch Fig. 49 darstellen lassen. 

Bei der in Fig. 48 gewählten Erzeugenden geht 
der erste Tangentialkegel in eine Kreisfläche vom 
Radius r über. Der zweite Tangentialkegel, dessen 
Spitze in *S (Fig. 48) liegt, wird im ausgebreiteten 
Zustand nach dem früher Erwähnten um das Stück 
aa = a^a^ verschoben, in Fig. 49 eingezeichnet. Der 
Punkt i^ und mit ihm der durch diesen gezeichnete 
Parallelkreis wird sich in der Abwicklung (Fig. 49) 
als ein um das Stück aß = a^ß^ verschobener zum 
vorigen Kreise konzentrischer Kreis darstellen. Dieses 
angegebene Verfahren kann nun beliebig oft wieder- 
holt werden. 

Dabei ist jetzt ersichtlich, daß bei endlicher 
Kegelzahl die einzelnen abgewickelten Kegelmäntel, 
bei der hier gewählten Form der Erzeugenden des 
Rotationskörpers, sich stellenweise überdecken (in 
Fig. 49 durch Schraffierung angedeutet). 

Nun ist aber leicht einzusehen, daß diese Über- 
deckungen um so geringer werden, je größer die 
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Anzahl der Tangentialkegel gewählt wird. In dem 
gleichen Maße wird sich aber dann auch die Länge 
des in Fig. 48 gezeichneten Polygonalzuges aap?/. . . 
der Erzeugenden abc . . . nähern, so daß schließlich 
bei unendlich großer Tangentialkegelzahl nicht nur 




Fig. 49. 

Ausbreitung der Kegel- 
fiächen in die Bildebene. 



'Ä 



die einzelnen Überdeckungen unendlich klein werden, 
sondern sich auch der Poygonalzug nur um unend- 
lich wenig von der Erzeugenden unterscheiden wird. 
Nichts hindert nun, eine unendlich große Tan- 
gentialkegelschar tatsächlich vorauszusetzen und die 
dazu gehörigen Kegelmäntel in der oben geschilderten 
Weise in die Bildebene ausgebreitet zu denken. 
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Zeichnet man sich dann auf diesen ausgebreiteten 
Kegeln den Verlauf der Wasserfäden, und zwar so, 
daß diese bei möglichster Stetigkeit die sanfteste 
Krümmung aufweisen, so kann durch punktweises 
Zurückführen derselben im Raum die günstigste 
Krümmung der räumlichen Wasserfäden und mithin 
jene der Schaufel ermittelt werden. 

Dabei ist aber stillschweigend vorausgesetzt, daß 
die erste Krümmung der Wasserlinien in der abge- 
wickelten Lage (dafür sei von nun an kurzweg der 
Ausdruck „Abbild" gesetzt) auch bei der Zurück- 
führung im Räume erhalten bleibt. Dies ist aber im 
allgemeinen, wie sich auch analytisch zeigen läßt, 
nicht der Fall. Die Änderung der ersten Krümmung 
ist aber sehr gering und wird verschwindend klein, 
wenn das Abbild im Verhähnis zum Durchmesser 
der Tangentialkegel klein ist, wie dies ja auch bei 
Francisturbinen tatsächlich der Fall ist. 

Ferner darf nicht übersehen werden, daß selbst 
bei unendlich kleiner Überdeckung der einzelnen 
Kegelflächen eine unendliche Summe derselben eine 
endliche Größe vorstellt, um welchen Betrag dann 
der im Abbilde gezeichnete Wasserfaden gegenüber 
dem räumlichen verkürzt erscheint. Diese Verkür- 
Zungen nehmen in dem Maße zu, als man sich von 
der unverkürzt gegebenen Erzeugenden äq^o^o • • • 
nach rechts oder links entfernt. Genaue Messungen 
der Länge des Wasserfadens im Abbild mit jener im 
Räume an ausgeführten Modellen ergaben aber, daß, 
besonders bei Laufrädern mit D, < A, diese Unter- 
schiede verschwindend klein sind, was im Hinblick 
auf die schon erwähnte relative Kleinheit der Ab- 
bilder im Verhältnis zum Laufraddurchmesser erklär- 
lich erscheint. 
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Wie Fig. 35 erkennen läßt, liegen die einzelnen 
Wasserfäden im Räume tatsächlich auch auf solchen 
Rotations-(Fluß-)flächen, welche durch die Meridiane 
aa, b^jj cy . . . iu (in die Bildebene geklappte Wasser- 
fäden) bestimmt sind, weshalb auch hier die Kon- 
struktion des Abbildes in der oben erläuterten Weise 
möglich ist. 

Denkt man sich daher das angegebene Verfahren 
etwa für die Flußfläche aa durchgeführt, so würde 




r 



CUwWkWftante/ta^iof. lot^ 



o# 



.v^ 




Fig. 50. Gebräuchliche Lagen 
der Austrittskante im Grundriß. 
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das Abbild des Wasserfadens ama (Fig. 35) In die 
Ebene aP und jenes der Flußfläche bß in die Ebene 
bQ zw liegen kommen. 

Es erscheint nun vorteilhaft, die einzelnen Ebenen 
aP, bQ, cT , . . so aufeinander zu legen, daß sich 
die in dieselben hineingedrehten Meridiane aa, bßy 
cy . . . decken und ihre Endpunkte abc , , . zusammen- 

Kaplan, Schaufelformen. 19 
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fallen. Wie später gezeigt wird, ist es so auf ein- 
fache Weise möglich, einen Schluß auf die Form- 
gebung und Lage der Austrittskante im Grundriß zu 
ziehen. 




Fig. 51. Entwurf des Abbildes. 



Legt man daher im Grundriß durch die Eintritts- 
kante und durch die Achse des Laufrades eine Ver- 
tikalebene ^^1 (in Hinkunft kurz Richtebene ge- 
nannt) (Fig. 50) und denkt sich alle Tangentialkegel 
längs den sich in OF projizierenden Erzeugenden 
aufgeschnitten und die aufgerollten Kegelmäntel in 
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besprochenen Weise in die Zeichenebene gelegt, so 
müssen im Abbild die in der Ebene OR liegenden 
Meridiane aa, bß . . . bis if.i (Fig. 35) von einem 
beliebigen Punkte ^o (Fig- 51) rektifiziert aufgetragen 
werden. 

Es ist also aus Fig. 35 und 51 ^ßOfo = aa; 

^oA = /^* usw. 

Zieht man sich den Tangentialkegel in a (Fig. 35) 
und beschreibt in Fig. 51 mit ra = (ccSa) durch «o 
aus Sa einen Kreisbogen, so muß in diesem die 
Austrittskante liegen und außerdem der Wasserfaden 
aus bekannten Gründen nach einer bestimmten Evol- 
vente gekrümmt sein. 

Aus der Zeichnung (Fig. 51) ist ferner ersicht- 
lich, wie durch Auftragen des dem Punkte a ent- 
sprechenden Va und Ca der Grundkreis der Evolvente 
gefunden wird. 

Um die zeitraubende Berechnung der Werte für 
V und / zu vermeiden, ist eine graphische Bestim- 
mung derselben von Vorteil, welche aus Fig. 52 wohl 
ohne weitere Erklärung verständlich ist. 

Zweckentsprechend erscheint es, sich die Evol- 
vente vorderhand an einer beliebigen freien Stelle 
zu verzeichnen und durch Auftragen der Teilung die 
symmetrische Evolvente der Nachbarschaufel sowie 
deren Schaufelstärke aufzuzeichnen, um sich über die 
erforderliche Länge (/) derselben im klaren zu sein. 

Der Einfachheit halber werde für die weitere 
Formgebung des Abbildes eine Kurve konstanter 
Krümmung, also ein Kreisbogen, gewählt. Sein Halb- 
messer ist aber, einen stetigen Anschluß an die Evol- 
vente vorausgetzt, keineswegs mehr beliebig groß 
zu machen, sondern seine richtigste Größe und Lage 
am einfachsten durch Probieren am Zeichentisch fest- 

19* 
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zulegen und zwar derart, daß sich das als Fortsetzung 
desselben notwendige Evolventenstück von der 
Länge / durch einen stetigen Obergang an den 
Kreisbogen anschmiegt. 
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Fig. 52. 

Wird, was hier vorerst vorausgesetzt sein soll, 
der Lauf radwinkel i = 90* cewählt. so muß der ein- 
geschaltete Kreisbogen außerdem noch den abge- 
wickelten Meridian bzw. die Richtebene ^o ^^ tangieren. 
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Ist nun auf diese Weise der innerste Wasserfaden 
Rq a in befriedigender Weise festgelegt, so muß nun 
daran geschritten werden, den weiteren Verlauf der 
Austrittskante im Grundriß zu bestimmen. 

Fast ausschließlich wird derzeit die Austritts- 
kante entweder als in einer durch die Laufradachse 
oder zu ihr parallelen Ebene liegend angenommen. 
Sie projiziert sich daher im Grundriß als eine radiale 
oder eine um die Turbinenachse geschränkte Gerade. 

Die Benutzung des Abbildes lehrt nun, daß durch 
diese willkürliche Annahme die Bedingung des stetigen 
und sanften Verlaufes der Wasserfäden keineswegs 
erfüllbar ist, wenn nicht auch im Aufriß auf die Lage 
und Formgebung der Austrittskante Rücksicht ge- 
nommen wird. 

Ist nun die letztere, wie vorerst vorausgesetzt 
werden soll, im Aufriß als unveränderlich gegeben 
anzusehen, so können die oben aufgestellten Be- 
dingungen der richtigen Schaufelkrümmung durch 
Benutzung des Abbildes eingehalten werden. Wird 
dann noch die Bedingung gestellt, daß die Austritts- 
kante in einer Radialebene liegen soll, sich also im 
Grundriß als eine radiale Gerade projiziert, so ist 
nur in den seltensten Fällen eine rationelle Schaufel- 
form möglich. 

Um das Gesagte aus dem Abbilde zu erkennen, 
ist es nur notwendig, den Punkt a' (Fig. 51) in den 
Grundriß zurückzuklappen, was durch Abwickeln des 
Bogens Oq a auf den zugehörigen Basiskreis des 
Kegels Ka (Fig. 35 und 50) geschieht. 

Die erhaltene radiale Gerade f.i" a" gibt in ju'' 
den Endpunkt der Horizontalprojektion des Wasser- 
fadens /ju an. Wird daher umgekehrt das Bogenstück 
Li" f.ii auf den zugehörigen Zylindermantel Ci im Ab- 
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bilde aufgewickelt, also u^ u" = «: «' gemacht (Fig. 50 
und 51), so stellt u das Ende der äußeren Schaufel- 
begrenzung dar. Konstruiert man sich wie früher aus 
Vu und Ca die Richtung des Wasserfadens im Abbilde, 
so geht die Evolvente aus bekannten Gründen in die 
Gerade über. 

Hat man sich wie früher die erforderliche Länge 
derselben bestimmt und den Übergang in die Eintritts- 
kante durch einen Kreisbogen festgelegt, so kann 
daran geschritten werden, auch die Zwischenwasser- 
fäden im Abbilde festzulegen. 

Man wird aber bald finden, daß sich unter der 
gemachten Voraussetzung einer radialen Austritts- 
kante ein allseits befriedigender Verlauf der Wasser- 
fäden nicht erzielen läßt. 

Außerdem führt diese Konstruktion zu der unan- 
genehmen Tatsache, daß wegen des nach außen hin 
abnehmenden Schaufelwinkels bei möglichst sanft und 
stetig veriaufenden Kurven ein Schneiden derselben 
im Abbilde notwendig erscheint, was nebst Unklarheiten 
in zeichnerischer Hinsicht eine Wölbung der Schaufel 
gegen die Richtebene R/? hin erfordert. 

Diesem Obelstande kann nun teilweise dadurch 
begegnet werden, daß die Austrittskante schräg ange- 
nommen wird. (In Fig. 50 strichpunktiert angedeutet 
und mit a" u^" bezeichnet). Dadurch rückt aber im 
Abbild der Punkt u' nach i//. In den meisten Fällen 
ist aber die aus früheren Gründen erörterte Schräg- 
stellung der Austrittskante so bedeutend, daß es nicht 
möglich erscheint, nach Eintragung der richtigen 
Längen und Winkelverhältnisse der Graden ft^' jt^ 
einen entsprechenden rechtwinkligen Anschluß an ^o 
durch einen Kreisbogen zu ermöglichen. 
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Allerdings könnte auch die Austrittskante im Auf- 
riß geändert werden, und es ist leicht einzusehen, 
daß durch eine Tieferlegung des Punktes ii ein ent- 
sprechender Anschluß des äußeren Wasserfadens an 
die Eintrittskante erzielt werden könnte; doch würde 
dadurch das Laufrad verhältnismäßig hoch werden, 
was aus praktischen Gründen unrationell bezeichnet 
werden muß. 

Nichts hindert aber, die jetzt fast ausschließlich in 
eine Vertikalebene gelegte Schaufeleintrittskante ge- 
neigt zu stellen. Der dadurch erzielte Vorteil wird 
sofort aus dem Abbilde ersichtlich. Die bei vertikal 
gestellter Eintrittskante im Abbilde in einem Punkte ^o 
(Fig. 51) zusammenlaufenden Wasserfäden werden sich 
bei entsprechender Schrägstellung derselben auf der 
aus der Kantenneigung bestimmten Strecke ^o ^o 
verteilen. 

Dadurch erscheint es nun auch ermöglicht, die 
Gerade f^i tv^ durch einen Obergangsbogen gt mit 
der Eintrittskante stetig zu verbinden, wodurch ein 
stoßfreier Wassereintritt gesichert erscheint. 

In Fig. 53 ist das Abbild einer Turbinenschaufel für 
1000 mm Laufraddurchmesser aus dem Aufriß Fig. 56 I 
(Tafel VII) entwickelt worden, bei welcher aus den be- 
sprochenen Gründen die Eintrittskante behufs sanfter 
Krümmung der Wasserfäden, im Verhältnis 1 : 2 ge- 
neigt, angenommen wurde. Der Verlauf des äußersten 
Wasserfadens //ti, läßt erkennen, daß durch dieses 
Mittel immerhin noch eine ziemlich befriedigende 
Krümmung der äußeren Schaufelbegrenzung ermög- 
licht wird. Die strichliert eingezeichnete Fortsetzung 
des Wasserfadens /// zeigt ferner, daß eine Vertikal- 
stellung der Eintrittskante nur eine höchst unrationelle 
Krümmung der äußeren Wasserfäden zur Folge hätte. 




Fig. 53. 
Abbild zum Grundriß Fig. 58 




Fig. 54. Abbild zum Grundriß Fig. 56 II (Tafel VII). 





Fig. 55. Abbild zum Grundriß Fig. 57. 
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Um nämlich einen stoßfreien Eintritt des Wassers zu 
ermöglichen, müßte die doppelt gekrümmte Kurve qo 
eingeschaltet werden (Fig. 53). Letztere macht aber 
nicht nur eine Verengung des Durchflußquerschnittes 
möglich, sondern bewirkt auch, daß die Längen der 
einzelnen Wasserfäden bedeutend von einander ab- 
weichen. Legt man auf die Beibehaltung der ebenen 
Austrittskante Wert, so gibt auch das Tieferlegen der 
Austrittskante im Aufriß (in Fig. 35 strichpunktiert 
eingezeichnet) ein Mittel an die Hand, um eine ra- 
tionelle Wasserführung zu ermöglichen. Dadurch 
rückt auch Punkt iliq bezw. ^i' im Abbild (Fig. 51) 
tiefer und ein sanfter Übergang an Punkt ^o erscheint 
daher leichter ermöglicht. Immerhin hat dieses Ver- 
fahren den schon erwähnten Nachteil zur Folge, daß 
das Laufrad übermäßig hoch wird. 

Da aber in praktischer Hinsicht kein Grund vor- 
liegt, die Austrittskante als ebene Kurve auszubilden? 
sondern durch difese Annahme, wie oben gezeigt, viel- 
mehr eine Einschränkung der rationellen Durchbildung 
der Turbinenschaufelung resultiert, so empfiehlt es 
sich, davon ganz abzusehen und an deren Slelle eine 
räumliche Kurve zu setzen, deren Verlauf sich in 
einfacher Weise aus dem Abbilde bestimmen läßt. 
Dadurch ist es nun auch ermöglicht, weitere Be- 
dingungen einzuführen, welche einer rationellen Schau- 
felung dienlich sind. 

So kann beispielsweise die Bedingung aufgestellt 
werden, daß die Wasserfäden untereinander gleiche 
Länge besitzen sollen. Weiter kann verlangt werden, 
daß auch die Schichtenlinien eine sanfte Krümmung 
aufweisen sollen, wodurch eine Regelmäßigkeit der 
Schaufel in zwei verschiedenen Richtungen gewähr- 
leistet erscheint. 



Ife des Abbildes Fig. 54 (Seite 297). 
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• 

Endlich kann auch verlangt werden, daß die 

Schaufel bei sanfter Krümmung der Wasserfäden 

möglichst kurz ausgeführt werden soll. 

Unterzieht man vorderhand jene Schaufel einer 
näheren Betrachtung, bei welcher sowohl ein sanfter 
Verlauf der Wasserfäden, wie auch der Schichtenlinien 
stattfinden soll, so wird das letztere offenbar dann 
eintreten, wenn der Abstand und die Richtung der 
einzelnen Wasserfäden von einander im Abbild einen 
regelmäßigen Verlauf zeigen. 

Hat man daher die günstigste Krümmung der 
inneren und äußersten Schaufelbegrenzung im Abbilde 
festgelegt, so hat man nur die übrigen Wasserfäden 
so auszuteilen, daß ein stetiger Übergang sowohl der 
Richtung wie auch der Entfernung nach zwischen 
den einzelnen eingeschalteten Wasserfäden im Abbilde 
stattfindet. In Fig. 54 ist das Abbild für eine Turbinen- 
schaufel mit 1000 mm Laufraddurchmesser entspre- 
chend dem Aufriß in Fig. 56 I, Tafel VII, gezeichnet, 
welches den stetigen Übergang der einzelnen Wasser- 
fäden erkennen läßt. Wie schon eingangs erwähnt, 
erscheint es vorteilhaft, sich auf einer beliebigen Stelle 
des abgewickelten Kegels bzw. Zylinderkreises die dem- 
selben zugehörige Evolvente bzw. Gerade festzulegen 
und durch Auftragung der Teilung und Wandstärke 
die Länge der jeweilig notwendigen Evolvente bzw. 
Geraden festzulegen. 

Fig. 55 läßt ein Abbild erkennen, bei welchem 
bei sanfter Krümmung der Wasserfäden eine mög- 
lichst kurze Schaufel erzielt wird; dasselbe ist gleich 
dem früheren aus dem Aufriß Fig. 56 I abgeleitet. 
Dabei ist zu bemerken, daß die dortselbst ersichtliche 
mehrfache Deckung der Wasserfäden im Abbilde nicht 
immer auch eine solche im Grundriß hervorruft. Der 
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Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß ja die 
Wasserfäden auf Kegel verschiedener Größe aufge- 
wickelt werden müssen. 

Was nun die Kanstruktion einer Schaufel anbe- 
langt, bei welcher die Wasserfäden im Räume unter- 
einander gleiche Länge besitzen, so ist zu bemerken, 
daß streng genommen dies bei der Abwicklung nicht 
mehr zutrifft, da die schon eingangs erwähnte Summe 
aller Überdeckungen eine endliche Größe vorstellt, 
um welche die räumliche Kurve eben länger ausfällt. 

Der Unterschied ist aber relativ so gering, daß 
er im Hinblick auf die Unsicherheit in der Wahl und 
Form der die räumlichen Wasserfäden bestimmenden 
Rotationsflächen (Flußflächen) vernachlässigt werden 
kann. 

Mißt man nun die Längen der im Abbilde Fig. 55 
gezeichneten Wasserfäden, so findet man für dieselben 
verhältnismäßig geringe Längenunterschiede, weshalb 
auf ein den oben angeführten Bedingungen kon- 
struiertes Abbild verzichtet werden kann. 

Die im Abbild erscheinenden Wasserlinien könnten 
nun ohne weiteres dazu verwendet werden, um durch 
Übertragung auf eine Schablone und Biegung der 
letzteren auf den entsprechenden Rotationskörper die 
Form und Krümmung der Schaufel festzulegen. Des 
Vergleiches halber mit den bis jetzt gebräuchlichen 
Darstellungen werde aber davon abgesehen und zu 
dem bisher üblichen Verfahren gegriffen, nach welchem 
durch Horizontalschnitte die Schichtenlinien erhalten 
werden, welch letztere die zur Anfertigung des 
Schaufelprofils notwendigen Holzbrettchen begrenzen. 

In Fig. 35, Seite 220, ist durch ////' eine solche 
Horizontalebene charakterisiert. Um nun den Schnitt 
des Wasserfadens aa mit der Ebene ////' im Grundriß 



ziirZ:r£Z±i-^cx±:r 'S* .LSäer^-ien z : 1^ ruckte m tin- 
gien Z.tJiZT-'tz ^. i^ . iiiii ciher ."Srisc-iels** :?•:<*? für 
den PiLüii ft le- Bisisitreis in: Grjindrri -r*^ X\ 

Ab*- s^j ---^ -"^ — * -S* "^* *~«-r vwCr w^.» 

von A*, 2:::5 2r: der ?::h:eb^ne R R^ Ji::f »r c >•- 
Pur/ct Ä p »r.- beschrerr: n-it cer Lirp:^ vur Fr- 
zeuze-ien ies Tir.zenrLilkegels A'«. als H,ir?::*e>i5^r 
(r„i durch /r:. einen K'relsbc^^en, dessen M^rtv mr^vt 

(5„i :n /^ P; Ile^ so c'rt /n »r. die F**:ter*, x 
des Funkes m von der R'ichtebene an, Tbc:::.;*:: 

man letztere in! Gr^r.c^r.h — macht also -: «r. »r . n: ^ 
so ist Punkt m" die Horlzonta!pro;ek:;on des Schnittes 
des Wasserfadens äc mit der Ebene H ^t . 

Zieht man sich nun in bestimmten Abst.i:^xv*^\ 
zu ////- Parallelebenen und wendet das ijescJtiUJcvto 
Verfahren für jeden Schnittpunkt der \Vasser,i:v>e ir\^>t 
den Ebenen an. so gibt eine entsprechende Voi* 
bindung der einzelnen Schnittpunkte den VeilaiiJ dci 
Niveaulinien im Grundriß an. 

Das hier angedeutete Verfahren wurde bei der 
Konstruktion der Schaufelfläche für eine Kiancis- 
turbine mit 1000 mm Laufraddurchmesser i^Fi^^. sV\ 
Tafel VII) eingehalten. Dabei wurden zur schnelleret\ 
Bestimmung der Schnittpunkte die in die Uildebeueu 
geklappten Wasserfäden a ir, ö ,^ . . . nüX einer gleichen 
Teilung versehen, die auch auf die Gerade A,\^ A\» 
(Fig. 53, 54 und 55) übertragen wurde. 

Der Austrittsbogen wurde so gewählt, daß bei 
einer angenommenen absoluten Austrittsgeschwindig- 
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keit von 1,16 m (bei der Gefällshöhe //= 1 m) eine 
Wassermenge von Q = 800 Sekundenliter durch das 
Laufrad fließt. Femer wurden bei unverändert ge- 
lassener Form der Austrittskante im Aufriß aus den 
besprochenen drei Abbildern die entsprechenden 
Schaufelgrundrisse bestimmt. 

Fig. 56 II (Tafel VII) zeigt nun den dem Abbilde 
(Fig. 54) entsprechenden Grundriß. Wie ersichtlich, 
zeigen tatsächlich die Schichtenlinien den geforderten 
regelmäßigen Verlauf. Die Horizontalprojektion der 
Austrittskante, welche durch Zurückführung der im 
Abbild Fig. 54) mit a .iy. .. u bezeichneten Schaufel- 
endpunkte eindeutig bestimmt ist, konnte deshalb auch 
keine Gerade mehr sein, um so weniger, als dadurch 
auch eine sanfte Krümmung der Wasseriäden im 
Räume unmöglich würde. Die Horizontalprojektionen 
der letzteren, welche durch die strichlierten Linien 
angedeutet sind, werden zur Bestimmung des Grund- 
risses nicht benötigt und wurden nur zur vergleichen- 
den Übersicht eingezeichnet. 

Fig. 57 zeigt den Grundriß einer Schaufel, bei 
welcher, entsprechend dem Abbilde Fig. 55, die Wasser- 
wege möglichst kurz gehalten wurden. 

Ein Vergleich der beiden Grundrisse läßt sofort 
erkennen, daß die Krümmung der Niveaulinien bei 
dem letzteren keinesfalls die gleichen Regelmäßigkeiten 
aufweist, als jene, bei welchen dieselbe als Forderung 
bei der Konstruktion des Abbildes aufgestellt wurde. 
Außerdem wird die Schaufel nach oben hin sehr steil, 
dementsprechend aber kurz, wie es die Bedingung 
verlangt. 

Von Interesse ist der Verlauf der strichliert ein- 
gezeichneten Wasserfäden. Dieser gibt zugleich auch 
den deutlichsten Beweis, daß aus den Horizontal- 
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Fig. 57. Grundriß zu Fig. 56, I mit der Bedingung i 
kurzer Schaulein. 



Projektionen derselben nie auf den Verlauf der 
Krüfnntunj^ der Wasserfäden im Räume gesclilossen 
werden darf. So ist beispielsweise in bzw. ki. in 
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der Nähe der Eintrittskante im Grundriß sehr scharf 
gekrümmt, während die Krümmung im Räume, wie 
aus dem Abbild (Fig. 55) ersichtlich, einen äußerst 
sanften Verlauf zeigt. Es würde daher auch umge- 
kehrt eine beliebig sanft angenommene Krümmung 
der Wasserfäden im Grundriß keineswegs einen sanften 
Cbergang in die das Schaufelende bzw. den Wasser- 
austritt bestimmenden gesetzmäßigen Linien (Evol- 
venten bzw. Geraden) gewährleisten. 

Schließlich ist noch in Fig. 58, Seite 305, der 
Grundriß einer Schaufel dargestellt, bei welcher wieder 
Form und Größe im Aufriß, den früher besprochenen 
Schaufeln gleich, die Austrittskante dagegen im Grund- 
riß als Gerade angenommen wurde; Schichtenlinien 
und Evolventen wurden nach dem gleichen Verfahren 
aus dem Abbild Fig. 53 entwickelt. Auch hier sind 
die Wasseriäden, wie aus dem Abbild ersichtlich, von 
annähernd der gleichen Länge, doch läßt ein Vergleich 
derselben mit jenen der früher besprochenen Schaufel 
sofort erkennen, daß, trotz der im letzteren Falle 
erheblich größeren Länge der Wasseriäden, eine 
bei weitem ungünstigere Krümmung derselben vor- 
handen ist. 

Es soll nicht unen\'ähnt bleiben, daß das über 
die Unzulässigkeit der Beurteilung der Krümmung 
der Wasserfäden Gesagte hier in besonders deutlicher 
Weise zum Ausdruck gelangt. Vergleicht man bei- 
spielsweise die Horizontalprojektion der Krümmung 
des Wasserfadens hl in Fig. 58 mit jener der be- 
sprochenen Schaufel (Fig. 57), so zeigt die erstere 
gegenüber der letzteren einen viel sanfteren Verlauf. 
Vergleicht man dagegen die Wasseriäden in den ent- 
sprechenden Abbildern, so findet gerade das Gegen- 
teil statt, und da, wie eingangs erwähnt, nur die 
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Fig. 58. Grundriß zu Fig. 56, 1 (Tafel VII). (Eintrittakanle geneigt, 
AuBtrittskante als ebene Kurve ausgebildet) 

Kipltn, Scbauftllormen. 20 
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Krdmmung der Wasserfäden im Abbild einen Schluß 
«u( jene im Räume zuläßt, so kann mit Hilfe der 
letzteren eine rationelle Schaufelform festgelegt werden. 
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Das hier geschilderte Verlahren konnte nun auch 
bei den übrigen Laulradgruppen sinngemäße An- 
wendung ünden. Jedoch ist zu berücicsichtigen, daß, 




IL V 



schon erwähnt, die Ungenmigkchen der Ab- 
wicklung in dem Maße zunehmen, als sicfa die Fluft- 
finien ¥on der unrerkürzt gebßebenen Mericfianline 
oacfa rechts oder nach links entfernen. Es ist daher 
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Flg. 59, 111: AbbUd eines 
Schnellauf er&. 
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klar, daß der Anwendbarkeit dieses Verfahrens Grenzen 
gezogen sind, welche mit Rücksichtnahme auf das 
oben Gesagte festgelegt sind. 

In Fig. 59 (I, II, III) wurde nun der Schaufel- 
plan eines Schnelläufers mit Hilfe des Abbildes 
{Fig. III) nach den erwähnten Verfahren entwickelt. 

Ein Vergleich der in den Fig. 53, 54 und 55 
dargestellten Abbilder zeigt vor allem die bemerkens- 
werte Tatsache, daß durch die den Schnelläufern eigen- 
tümliche äußere Laufradbegrenzung auch die Tangen- 
tialkegelspitzen andere Lagen aufweisen können wie 
jene einer normalen Schaufelfläche. Eine Folge davon 
ist, daß die auf den Fluß- bzw. Kegelflächen (a, b, c bis i 
Fig. 59,1) liegenden Evolventen in der Abwicklung 
Fig. III die entgegengesetzte Krümmung aufweisen 
als jene Wasserlinie, welche von der Flußfläche k in 
das Abbild abgewickelt wurde. Es bringt daher das 
letztere den verwickelten Aufbau einer Schaufelfläche 
für Schnelläufer in übersichtlicher Weise zum Ausdruck. 

Bei der in Fig. 59, 1 gewählten Form des Schaufel- 
aufrisses ist ein großer Teil der Flußflächen als Zy- 
linderflächen ausgebildet; dies hat zur Folge, daß im 
Grundriß die Wasserlinien a', b' bis k! als mehrfach 
gekrümmte Kurven erscheinen müssen. Trotz des 
starken Anwachsens der absoluten Austrittsgeschwin- 
digkeit gegen die Laufradachse hin, zeigen doch die 
im Grundriß eingezeichneten Schichtenlinien (T, 2' 
bis 34') den geforderten regelmäßigen Verlauf, was 
hauptsächlich dem Umstände zuzuschreiben ist, daß 
durch den groß gewählten Laufradeintrittswinkel 
(/} =r 60^) eine harmonische Verteilung der Flußlinien 
im Abbilde ermöglicht wurde. 

Der für einen Laufraddurchmesser von Di = 
1000 mm gezeichnete Schnelläufer weist bei 1 m Ge- 
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«-:MV3^>in;s r^ac' 
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fälle eine Drehzahl von ii = 62 auf. Dies ist im Hin- 
blick auf die in den Figuren 23 und 24 erreichten Dreh- 
zahlen (ii = 77) ein verhältnismäßig geringer Wert Die 
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Ursache dieser Drehzahlverminderung liegt in der 
groß gewählten Einlaufbreite, welche aber ab- 
sichtlich gewählt wurde, um den bisher in der Lite- 
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ratur unberücksichtigt gelassenen Einfluß derselben 
zur Anschauung zu bringen.^) 

Vergleicht man die mit Hilfe des Winkelbildes 
gewonnene Schaufelfläche mit jener des Abbildes, so 
läßt sich die Tatsache feststellen, daß bei letzterem 
Verfahren die Ausbildung der Schaufelenden noch 
nach Evolventen erfolgte, wodurch, wie in den geo- 
metrischen Grundlagen (vgl. Seite 177 u.f.) erörtert, die 
Aquidistanz der Schaufelendflächen nur angenähert 
gewahrt bleibt. Doch würde dieser Umstand immer- 
hin kein anderes Darstellungsverfahren der Schaufel- 
fläche erforderlich machen, falls die charakteristischen 
Eigenschaften der verschiedenen Laufradgruppen dies 
nicht verlangen würden. Stark geneigte Eintritts- 
winkel haben jedoch verhältnismäßig lange Scha^ufel- 
fiächen zur Folge, wodurch, wie schon erwähnt, die 
Genauigkeit der zeichnerischen Darstellung leidet. 

Ein weiterer für die Bedürfnisse der Praxis nicht 
zu verkennender Nachteil liegt in der schwierigen 
und zeitraubenden zeichnerischen Darstellung des 
Abbildes. Ist schon die Ermittlung der abgewickelten 
Wasserlinien durch den Umstand erschwert, daß zu 
diesem Behufe das Aufzeichnen einer Schar von 
Evolventen notwendig ist, so erfordert die nachherige 
Übertragung des Abbildes in den Grundriß die Kon- 
struktion von Kreisbögen, deren Halbmesser gegen 
den zylindrischen Teil der Flußflächen hin so groß 

^) Allerdings ist auch die Vergrößerung des Winkels ß sowie die 
größer gewählte Saugrohrerweiterung auf die Drehzahl nicht ohne Einfluß. 
Wfirde man aber dem durch Fig. 59 dargestellten Schnelläufer bei sonst gleichen, 

aus den Fig. 24 und 25 ersichtlichen Bestimmungsgrößen Iß = 50^ / = ~A 

die in Fig. 59 gewählte Einlaufbreite Bc^-^ zugrunde l^fen, so wäre jt = M. 

Durch Verkleinerung der Einlaufbreite von -~ auf -^ wird demnach die 
Drehzahl um rund 20 v. H. erhöht. 
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wird, daß ihre Darstellung mit großen praktischen 
Schwierigkeiten verknüpft ist.^) 

Des besseren Vergleiches halber wurde schließ- 
lich aus dem Aufriß der Fig. 56, 1 (Tafel VII) bzw. 
60, I (Seite 310) mit Hilfe des Winkelbildes (Fig. 
60, III) der Grundriß (Fig. 60, II) entworfen. 

Trotz der Verschiedenheit der Wege, welche bei 
beiden Verfahren eingeschlagen wurden, zeigt den- 
noch der Vergleich des Grundrisses der Figuren 56,11 
und 60, II eine solch vollkommene Übereinstimmung 
der Fluß- und Schichtenlinien sowie der Austritts- 
kante, daß daraus eine Kontrolle über die Richtigkeit 
der beiden Verfahren innerhalb des für das Abbild 
angegebenen Verwendungsgebietes abgeleitet werden 
kann. 



1) Nach angestellten Beobachtungen des Verfassers ist zur Bestimmung 
des Schaufelplanes mit Hilfe des Winkelbildes nur rund der vierte Teil der 
nach diesem Verfahren benötigten Arbeitszeit erforderlich. 



N. AbbOdm^ca an^cfulvtcr Lanf- 
riUer, nebst Ai^abcn ans der Praxis. 



Die in dlesim Absccr^Tt zar Darsteücng ge- 
iaagendtn Abb.; dringen dürften dtm Anleger Tid- 
leäih: 2k überflüssig er- 
scheinen : dem oiab- 
reR<en Praktiker Incten 
jedoch gerade diese eine 
Furdgnibe von Beleb- 
nir.g und Anregung. Ist 
doch gewissermaOen 
das voiiendete Laufrad 
die Resultierende einer 
Schar von Geisteskräl- 
ten. deren Gr6Öe und 
Richtung aus der Be- 
trachtung der Laufrad- 
einzelheiten unschwer 
entnommen werden 
„, "T, , ... , kann. Es bildet daher 

jede L^ufradphotc^ra- 
phie ein Schaubild über den Stand der Schaufelkon- 
struktionen der einzelnen Firmen. 
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Bei der Neuheit der in diesem Buche nieder- 
gelegten Ergebnisse ist es wohl erklärlich, daß sich 
in der Praxis noch vielfach Schaufelkonstruktionen 
vorlinden, deren Ausführungsformen mit den hier 
niedergelegten Grundlagen nicht in Übereinstimmung 
stehen. Immerhin kann schon heute festgestellt 
werden, daß die neuesten Laufradkonstruktionen, 




Fig. 62, Normalläufer. 



welche teils durch langwierige Versuche, teils auf 
Grund wissenschaftlicher Überlegung entstanden sind, 
jene Merkmale aufweisen, welche in dieser Abhand- 
lung ausführlich besprochen wurden. 

Bei der nun folgenden Wiedergabe der Abbildungen 
sind die angeführten Firmen der Übersichtlichkeit 
halber in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. 
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Briegleb, Hansen & Co. In Gotha. 

Diese bekannte Turbinenürma, welche sich in 
letzterer Zeit durch Veröffentlichung wissenschaltlich 
praktischer Versuche auf dem Gebiete der schnell 
laufenden Turbinen große Verdienste erworben hat*), 
nimmt auch auf dem WeHmarkte eine hervorragende 
Stelle ein. 




Fig. 63. Schneitäufer. 

Briegleb'Hansen baut seit dem Jahre 1867 Tur- 
binen und die Zahl der bis jetzt gebauten Anlagen 
beträgt 2717. Im Jahre 1906 wurden bei obiger 
Firma 233 Turbinen bestellt. 

Was nun den Bau der Laulräder anbelangt, so 
hat sich die letztere nach langwierigen Versuchen 
ein Berechnungsschema zugrunde gelegt, dessen 
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wesentlichste Ergebnisse hier mitgeteilt werden 
sollen. 

Bedeutet D^ den Laufraddurchmesser und werden 
alle Bestimmungsgrößen auf H^=\m Gefälle J|be- 
zogen, so können die Mittelwerte für Q, n und ij aus 
Zahlentafel XIII entnommen werden. 




Fig. 64. Dr.-Ing, Camerers Ober-Schnelläufer. 



Zahlentafel XIII. 



L.ulr«<lgruppe 


Serie I 


Se)i«C 


SchneUluIer 
Serie F 


Q = 
n = 

1 = 


0,633 D,' 
58 

0^ 


t,13D,' 
60 

0,84 


1,9 A' 
62 

0,805 



Die hier angegebenen Wirkungsgrade beziehen 
sich auf normale Beaufschlagung. Die Laufräder 
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sind jedoch so bemessen, daß sie bei ganz ge- 
öflnetem Leitapparat noch um 10 v. H. der in der 
Zahlentaiel angegebenen Wassermenge überlastet 




werden können. Außerdem beziehen sich die hier 
angegebenen Wirkungsgrade auf kleine Versuchs- 
turbinen von 400 — 600 mm Laufraddurchmesser. Bei 
größeren Ausführungen liegen die Wirkungsgrade 
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etwas höher. In den Fig. 61—67 sind die verschie- 
denen Ausführungsformen der Laufräder dieser Firma 
dargestellt. Fig. 61 stellt einen Langsamläufer vor, 
welcher an der Einschnürung des Lauf raddurchmessers 




auf den kleineren Saugrohrdurchmesserleicht erkennt- 
lich ist. 

Fig. 62 zeigt einen Normalläuler, bei welchem 
Laufrad und Saugrohrdurchmesser nahezu zusammen- 
fallen. Fig. 63 bringt einen Schnelläufer zur Dar- 
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Stellung, bei welchem die Austrittskante noch als 
ebene Kurve erscheint. Von besonderem Interesse 




ist jedoch Fig. 64, welche einen sog. Ober- 
Schnelläufer darstellt, wie derselbe nach den An- 
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gaben von Prof. Dr.-lng. Camerer zur Ausfuhrung 
gelangt. Derselbe hat seine jetzige Gestalt durch 
langwierige und mühevoUe Versuche erhalten, und 
es ist sicherlich nicht ohne Interesse, zu ersehen, 
daß diese neueste Errungenschaft auf dem Gebiete 
des Schnelläulerbaues eine räumlich gekrümmte 
Austrittskante, von der gleichen Beschaffenheit be- 




sitzt, wie diese in vorliegender Abhandlung ausführ- 
lich besprochen und begründet wurde. Die Fig. 65; 
66 und 67 stellen den Einbau des Laufrades einer 
vertikalen (Fig. 65), einer Zwillings- (Fig. 66) bzw. 
einer Vierlingsturbine (Fig. 67) dar. 

Eisenwerke Blansko (Mahren). 

Durch Fig. 68 sind zwei von dieser Firma gebaute 
Normalläufer mit kleinem Wasserverbrauche für eine 
ZwilMngsturbine sowie ein Peltonrad dargestellt. 

Kaplan, Scbaulelformen. 21 
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Die Hauptabmessungen der Laufräder sind: 
Dl = 1000 mm S = 185 mm I 

0,= 935 „ Ä= 30" 

z = 18 /? = 90« 

Fig. 69 zeigt einen Schnelläufer, t^i welcHerij 
besonders der kleine Laufradeintrittswinkel (ß — 48.^ 




Fig. 69. Schnelläufer. 

bemerkenswert ist. Die weiteren Abmessungen sind: 
D, ^ 1700 mm ö, = 2150 mm B= 496 mm 
a = 30» ,? =^ 48<» z=20 

Auch in Fig. 70 ist das große Rad als Schnell- 
läufer mit folgenden Bestimmungsgrößen ausgebildet: 
A ^ 2300 mm D, = 2500 mm B = 550 mm 
a = 35« /? = 480 2= 28 

Hier ist gleichfalls der äußerst klein gewählte 
Laufradwinkel ß bemerkenswert Es dürften daher 
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Fig. 70. Schnelläufer. 
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wohl die Eisenwerke Blansko die ersten gewesen 
sein, die solch kleine Eintrittswinkel praktisch mit 
Erfolg zur Anwendung brachten. Die durch diese 
kleinen Winkel bedingten starken Schaufelkrümmungen 
dürften zum Teil durch entsprechende Schrägstellung 
der Eintrittskante behoben worden sein. Die Austritts- 
kante ist hier noch als ebene Kurve ausgebildet. 

Recht originell ist die Danebenstellung des kleinsten 
Laufrades. Dasselbe ist als Normalläufer mit kleinem 
Wasserverbrauch ausgebildet und weist folgende Ab- 
messungen auf: 

Dl = 250 mm Ds = 220 mm B = 4i mm 

a = 24» /? = 90» ^ = 8 

Escher, Wyß & Co. in Zürich. 

Diese bekannte Schweizer Firma sandte drei Ab- 
bildungen, von welchen Fig. 71 einen Blick in die 
Montierungswerkstätte vermittelt. Vorne sieht man 
einige Laufräder, welche für „LaMaquinista" in Barce- 
lona bestimmt sind. 

Fig. 72 stellt ein Laufrad mit besonders großen 
Abmessungen dar, u. zwar: 

Dl = 3200 mm Q=12 cbm // = 1,8 m 

n = 28 A/eff.= 220PS 
Fig. 73 zeigt einen hochwertigen Schnelläufer 
mit großem Wasserverbrauch, dessen Abmessungen 
aus folgenden Angaben zu entnehmen sind: 
Dl = 2100 mm 5 = 900 mm 

Q = 20 cbm // = 5 m 

/i = 71,5 A/;iL=1000PS 

Die Firma Escher-Wyß baut ihre Laufrader in 
acht Serien. Zahlentafel XIV gibt ein Bild der wichtig- 
sten Bestimmungsgrößen, auf 1 m Gefälle und 1 m 
Laufraddurchmesser bezogen. 
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Zahlentafel XIV. 



Serie 


1 


11 


HI 


IV 


V 


VI 


vn 


Vlli 


Q~ 


0,25 


0^ 


0,75 


1 


1,25 i 1^ 


1,75 


2 


N,. 


2,66 


5,4 


8,2 


10,8 


13,33 15,8 


18,2 


20,53 


/... 


47 


50 


53 


56 


59 62 


65 


68 


' 


0,80 


0,81 


0,82 


0,81 


0,80 0,79 


0,78 


0,77 




FiK. 72. Schnelläufer. 
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Für einen beliebigen Laulraddurchmesser Dy und be- 
liebige Oefällshöhe H bestimmt sich die wirkliche 




Fig. 73. Schnelläuter. 
Wassermenge Q, Leistung A' bzw. Drehzahl« zu: 
Q = Q.. Di' VT? N^ N., A' HfH . 

"■="■• d: 

Ganz & Co., Budapest. 

Auch diese bekannte Firma ist bei dem allge- 
meinen Wettbewerbe um den Bau von Schnelläuiern 
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nicht zurück geblieben; sie hat im Gegenteil, die 
meisten anderen Firmen — wie die späteren Angaben 
zeigen werden — im Baue von hochwertigen Schnell- 
läufern überflügelt. In dem Gruppenbilde Fig. 74 ist 
das erste und zweite Rad von links gesehen als 
Langsamläufer mit einem Laulraddurchmesser von 
Z>, = 900 mm ausgebildet; die sekundlich verbrauchte 
Wassermenge beträgt: 

Q = 0,144 yS bzw. Q = 0,368 }[H 
und die Drehzahl ist mit n = f>M[H bzw.« = i^T[Tf 
angegeben. 




Fig. 74. Laufrsdgnippe. 

Das letzte Rad von rechts gesehen und das rück- 
wärtige Rad sind zwei hochwertige Schnelläuler mit 
einem Laulraddurchmesser von D, =,*K>Obzw.ll50mra 
und einem Wasserverbrauch von : 

9 = 0,855)/? bzw. 1.7 jW: 
die entsprechenden Drehzahlen sind: 
H =70)/? bzw. 61 |//. 
Rechnet man die leUtere auf 1 m Gefälle und 
I m Laufraddurchmesser um. so erhält man jt- ^ 70, 
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ein Wert, der die Ausführungen der meisten anderen 
Firmen nicht unwesentlich übertrifft. Fig. 75 stellt 
einen weiteren hochwertigen Schnelläufer vor, bei 
welchem eine ganz erhebliche Laufrade rweiterung 




Fig. 75. Schnelläufer, 
vorgenommen wurde. Die A u s trittskante wurde 
zwar noch als ebene Kurve ausgebildet, dafür aber 
ist die Eintrittskante in der richtigen Weise in die 
Schräglage gebracht. 
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Leobersdorfer Maschinenfabrik in Leobersdorf. 

Diese Firma beschäftigte sich schon sehr früh- 
zeitig mit dem Baue von Schnelläufern. Schon zur- 
zeit, als in Amerika die ersten Schnelläuferkonstruk- 
tionen auftauchten, weilte der damalige Ingenieur und 




Fig. 76. Schnelläufer. 

jetzige Direktorstelivertreter dieser Firma, F. Fähn- 
drich, in Amerika, um diese neuen Laufradkonstnik- 
tionen zu studieren. Nach Leobersdorf zurückgekehrt, 
wurde sofort mit dem Baue derselben begonnen,, und 
es entstand eine Type (Fig. 76), welche ihre ameri- 
kanische Herkunft wohl nicht verleugnete. Sie hatte 
die urepriingliche Löffelform. Die Austrittskante war 
als ebene Kurve, die Eintrittskante als Zylindererzeu- 
gende ausgebildet. Daß die Erfahrungen, welche 
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tnänmit diesen amerikanischen Konstruktionen machte, 
keine besonders günstigen waren, lag hauptsächlich 
in den mehrfach räumlich gekrümmten Zellenwänder 
des Laufrades, welche eine g-eordnete Wasserführung, 
ganz unmöglich machten. 




Fig. 77. Schnelläufer. 

Später ging man dann zur Konstruktion der 
Schnelläufer nach dem von Gelpke angegebenen 
Verfahren über (vgl. Seite 282 u. f.). 

Erst in der neuesten Zeit wurde auch dieses Ver- 
fahren verlassen und durch Dr. Saudisch, Ingenieur 
der Leobersdorfer Maschinenfabrik, Laufräder gebaut, 
deren Konstruktion sich nahezu vollkommen an die 
in diesem Buche niedergelegten Grundlagen anlehnt. 
In Fig. 77 ist ein Laufrad dargestellt, bei welchem 
die Eintrittskante noch als Zylindererzeugende, die 
Austrittskante jedoch schon als Raumkurve ausge- 
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bildet wurde. Dasselbe besitzt folgende Bestimmungs- 
gröBen: 

iJi^lSOOmm ZJ, = 1980mm 5 = 590 mm 
und ist für // -= 2 m und () = 5 cbm gebaut. 




Fi);. 78. Sclinelläufer neuester Ausfülirungsfor 



Die allerneueste Ausführung, welche durch Fig. 78 
dargestellt ist, schließt sich in jeder Hinsicht an die 
in diesem Buche niedergelegten Grundlagen an. Man 
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sieht nicht nur die Austrittskante, sondern auch die, 
Eintrittskante nach gesetzmäßig verlaufenden Raum- 
kurven ausgebildet. 

Fig. 79 zeigt eine Laulradgruppe, aus welcher 
die verschiedenen Laufradtypen leicht erkenntlich 
sind. 




Fig. 80. Langsamli 



Fig. 80 stellt schließlich einen hochwertigen Lang-' 
samläufer dar, dessen Bestimm ungsgrößen von der 
Firma wie folgt angegeben werden: 
D^ = 1000 mm ß = 74 mm A = 800 mm 

Q = 2,6 cbm H = 94,5 mm A^e«. = 2500 PS 
Interessant ist die geringe Einlaulbreite (« c^ ^14). 
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Masdüoenfabrik Gelingen. 

In Fig. 81 ist ein großes Etagen-Francisturbinen- 
laufrad dieser Firma dargestellt, welches insbesondere 
lür wechselnde Wassermengen zu empfehlen ist. Fig. 82 
zeigt einen Normalläufer, bei welchem Laufrad und 
Saugrohrdurchmesser nur wenig voneinander ver- 
schieden sind. 




Fig. S1. Francis-Etagen-Schnelläufer. 

Piccard und Plctet In Genf. 

Fig. 83 zeigt ein Etagen-Francisturbinenlaufrad 
mit folgenden Bestimmungsgrößen: 

//=I0— I3m n = 120 Af,«. = 2250 PS. 

Die Firma Piccard & Pictet ist auch bekannt 
durch ihre elastisch federnde Leitschaufelregulierung.*) 
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RQsch-Ganahl in Dombirn. 

Von dieser bekannten Firma, welche besonders 
in letzterer Zeit große Anlagen geschaflen und solche 
in Ausführung hat, zeigen Fig. 84 und 85 einen Schnell- 




Fig. 82. Normalläufer. 

läufer von besonders sorgfältiger Ausführung. Die 

Hauptabmessungen desselben sind: 

Oj = 700 mm £>. = 926 mm ß = 305 mm 
//=2,5m p = l,5cbm n = 132 
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Derselbe wurde im Elektrizitätswerke Steinach 
am Brenner eingebaut und nach tialbjährigem Be- 
triebe einer genauen Bremsung unterzogen, deren 
Hauptergebnisse aus Zahlentafcl XV zu ersehen sind. 






Fig. 83. Francis-Etagen-La 
Zahlentafel XV. 


ulrad. 






■ BMuflcbltgung .7et|. 


n 






voll 0,81 
V. 0,80 
V. j 0,75 


134 
133 

132 





Die hier praktisch gefundene Tatsache, daß die 
günstigste Drehzahl bei geringerer Beaufschlagung 

KapUn, Schiutellormen. 22 
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etwas sinkt, steht mit der auf theoretischem Wege 
gewonnenen Erkenntnis (vgl. Zahlentafel 111, Seite 131) 
in vollem Einklänge. 




Fig. 86. Schnelläufer. 

Die erzielten Wirkungsgrade können in jeder 
Hinsicht als befriedigend angesehen werden und sind 
wohl auch zum Teil aut die vorzügliche Werkstätten- 
ausführung zuruckzulühren. Dife grundsätzliche An- 
ordnung und Ausbildung der Schaufellläche ähnelt 
den Ausführungen von Briegleb - Hansen in Gotha 
(vgl. Fig. 63.). 
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J. M. Voith in Heidenheim. 

Diese weltbekannte Firma, deren Erzeugnisse 
bis nach Amerika versendet werden, übermittelt zwei 
Laufradphotographien, von welchen die eine (Fig- 86) 
einen Schnelläufer mit folgenden Bestimmungsgrößen 
vorstellt: 

Q = 9,54 cbm D, = 2400 mm 

H = 1,823 m D^ = 2770 mm 

« = 33,8 B = 750 mm 

A^eH, = 232 PS 




Fig. 87. Laut- und Leitrad eines Schnelläufers. 



Dieser Schnelläufer wurde für J. W. Scheidt in 
Kettwig a. d. Ruhr geliefert und ergab bei einer offi- 
ziellen Bremsung folgende Wirkungsgrade: 
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Zahlentafel XVI. 



Beaufschlagung 


»7eff. 


voll 

3/ 


0,837 
0,89 
77,3 



Fig. 87 stellt einen höheren Schnelläufer mit 



folgenden Abmessungen dar: 

Dl = 1400 mm 

A = 2000 mm 

B = 575 mm 



Q = 1 cbm 
// = 4,5 m 

n = 93,8 



J. M. Voith in St. Polten. 

Die Firma J. M. Voith in Heidenheim begann 
schon im Jahre 1870 Turbinen nach Österreich zu 
liefern; die Einfuhr nahm stetig zu, und wurden bis 
zum Jahre 1906 bereits 384 Turbinen mit einer Ge- 
samtleistung von 52795 PS nach Österreich ver- 
sendet. Dieser für die österreichischen Industrie- 
verhältnisse interessante Tatbestand veranlaßte die 
genannte Firma, vor einigen Jahren in St. Polten 
(Niederösterreich) eine Schwesterfabrik zu errichten. 

Die Zahl der im Jahre 1906 von beiden Fa- 
briken nach Österreich gelieferten Turbinen betrug 
368 Stück mit einer Gesamtleistung von 164650 PS. 

Die Laufradkonstruktionen der St. Pöltener Fa- 
brik lehnen sich naturgemäß an jene der Stamm- 
fabrik Heidenheim an. 

In Fig. 88 ist eine Laufradgruppe von Schnell-, 
Normal- und Langsamläufern dargestellt. 

Fig. 89 gibt einen Blick in die Montierungs- 
werkstätte, in welcher einige ansehnliche Schnell- 
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>L AbfaiuinrufWi aus^enihrti« LauiräJer usw. .W5 

liufer ersicntlich sind. Fg. *> ztfigl dnri LjuIrjU- 
trpen. und zwar rechts vorn«; einen LingsaiftlUufxr. 
rückwärts einen N'ormir.iater un*J links einen 




Fi);. <HK l.autr^<.lj;riip|ii: 



Schnelläuler, dessen Schauteln Itilielturm hrsitien. 
wie diese durch Fig. *)I noch dfutlU-her tum Aus- 
druck gelangen. 



Die hier wiedergcgehcm-n AbhiUhuim'n, welche 
gerade von den hervorragerulsten h'irnu-ii stammen 
und dem Verfasser in dankenswerter Weise leur Ver- 
öllentlichung Überlassen wurden, dilriten genUyen, 
um den Turbineningenieur Über den derieiligen 
Stand der Praxis auf dem (.icbictc der Laulrad- und 
LaufradschaufeUKonstruktinnen der Prancislurbint'U 
zu unterrichten. 



346 N. Abbildungen ausgeführter Laufräder usw. 

Wie auf keinem Gebiete des Maschinenbaues, 
wurde gerade aul diesem innerhalb weniger Jahre 
eine staunenswerte Menge geistiger Energie aufge- 
stapelt — ein trefiendes Bild deutschen Wissens und 
deutscher Arbeit, welches seine ausländische Ab- 
stammung wohl nur mehr durch den Namen verrät; 




Fig. 91. Schnelläufer. 

und doch lassen die verschiedenartigen Ausführungs- 
formen dieser Laufräder die Tatsache erkennen, daß 
der Entwicklungsgang derselben noch lange nicht als 
abgeschlossen zu betrachten ist und daß nur durch 
fortgesetztes einmütiges Zusammenwirken von Theorie 
und Praxis ein weiterer Fortschritt auf diesem 
schwierigsten Teile des Turbinenbaues erwartet wer- 
den kann. 



Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin . 

Neue Theorie 

und 

Berechnung der Kreiselräder 



Wasser- und Dampfturbinen, Schleuderpumpen und 
-Gebläse, Turbokompressoren, Schraubengebläse und 

Schiffspropeller 

Von 

Dr. Hans Lorenz, Dlpl.-Ingenieur 
Professor der Mechanik an der Technischen Hochschule zu Danzfg 



Mit 67 Textabbildungen. In Leinwand geb. Preis M. 8.- 



Einige Urteile der Presse: 



. . . Ganz abgesehen hiervon, bedeuten die Untersuchungen des 
Verfassers einen hervorragenden Fortschritt gegenüber dem bis jetzt 
ziemlich planlos unsicheren Konstruieren, und es wäre mit Freuden zu 
begrüßen, wenn einflußreiche Ingenieure zu einer Anwendung der inter- 
essanten Theorie bereit wären. CSchiffbau.} 

. . . Die neue Theorie liefert im Gegensatz zu der älteren nicht 
nur die Profllgestaltung der Räder für praktisch vorkommende Fälle, 
sondern läßt auch alle Bemühungen nach verwickelten Schaufel-Kon- 
struktionen als überflüssig ersclieinen. Es ist zweifellos, daß dieses auf 
streng wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Werk in vielen Punkten 
das Mittel an die Hand gibt, schneller und sicherer zum Ziele zu gelangen 
und daß es in den Fachkreisen gebührende Beachtung flnden wird. 

(Zeitschrift für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge.) 

Der durch seine zahlreichen literarischen Arbeiten auf diesem Gebiet 
bekannte Verfasser gibt mit dem vorliegenden Werke eine genaue Be- 
gründung der Theorie der Kreiselräder, die sich durch Klarheit der Dar- 
stellung und kritische Schärfe auszeichnet. . . . Das Werk enthält eine 
Fülle von Belehrung und Anregung. 

fZeitschrift für Dampfkessel und MaschinenbetriebJ 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von R. Oldenbourg in Manchen und Berlin 

DIE KOLBENPUMPE 

Ein Lehr- und Handbuch 
für Studierende und angehende Konstrukteure 

Von A. Dahme, Dipi.-ing. 

Mit 234 Textabbild, u. 2 Tafeln. In Leinw. geb. Preis ca. M. 7.—. 

Erscheint im März 1908. 



Das vorliegende Buch wendet sich in enter Linie an den Studierenden, 
dem es die physikalischen Grundlagen, die Berechnung and den konstrok- 
tiyen Aufbau der Kolbenpumpe vermitteln soll, femer will es ihm zur 
Festigung und meist auch zur Erweiterung der gehörten Vorträge sowie 
zum Gebrauch in den Übungen dienen. Doch auch dem in die Praxis 
tretenden Ingenieur, der zu eingehenderer Beschäftigung mit dem Gegen- 
stande dieses Buches Veranlassung findet, will es sich nützlich erweisen. 
Zur Unterstützung dieser Absicht bringt es zahlreiche Abbildungen, die, 
soweit sie Konstruktives zeigen, mit Werkzeichnungen erster Firmen unter 
Ausschaltung veralteter Ausführungen sorgfältig ausgewählt und hergestellt 
wurden. Bein schematische Darstellungen wurden möglichst vermieden. 
Die neueren Forschungen, welche in dieses noch in mehr als einem Punkte 
der Aufklärung harrende Gebiet Licht zu tragen suchen, finden eingehende 
Berücksichtigung. 

Die Dampfturbine 

Ein Lehr- und Handbuch für Konstrukteure und 

Studierende 

Von Wilh. H. Eyermann, ingenieor 

Mit 153 Textabbild, sowie 6 Tafeln nnd einem Patentverzeichnis. 

In Leinwand gebunden Preis M. 9. — . 

Professor Josse sagt in der ZdUehriß für das gutunte IWMnempeaai : 
»Ich glaube, daß das Eyermannsche Buch berufen irt, in dieser Beziehung 
(in gedrängter und anschaulicher, aber doch auf wissenschaftlicher Grand- 
lage beruhender Darstellung das immerhin schwierige Gebiet zu erstdilieiton) 
eine Lacke auszufüllen, da seine einfache und Uare Sprache es sowohl dem 
Studierenden, als auch dem vielbeschäftigteu Ingenieur der Praxis, der sich 
mit dem Dampfturbinenbau beschäftigen wiU, ermöglicht, sich die Grand- 
lagen des letzteren anzaeignen.* 

Druck - und Geschwindigkeitsverhältnisse des 

Bampfes in Freistrakl-Grenztsrbinen. Von Ingen. Dr. Oskar 
Reeke. 124 Seiten 8». Mit 67 Abbildungen und 3 Tafehi. 

Preis M. 2.M. 
(Erweiterter Sonderabdruck aus der >Zeltschr. f. d. gesamte Turbinenweeea«.) 

Zu beziehen durch jede Bnchhandlnng. 



Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin. 

Die Dampfmaschine und ihre Steuerung. Eine kritische 

Abhandlung auf Grund der Dias^amme von Zeuner, Müller 

und der Schieberellipse. Von Dipl. Ing. A* Bannenbaum, In. 

genieur bei Blohm & Yoß. Ca. 10 Bogen Text mit ca. 80 Abbild. 

und 11 lithographierten Tafeln. In Leinw. geb. Preis ca. M. 6. — . 

Erscheint im März 1908. 

Das vorliegende Buch fioll ein Leitfaden sein zur Einführung in das 
Studium des Dampfmaschinenbaues, konzentriert in seinem wichtigsten 
Glied, der Dampfmaschinensteuerung. Infolge seines billigen Preises füllt 
es eine seit langer Zelt bestehende Lücke unter den Lehrbfichem für die 
Hochschule aus, da die bisher über diesen Gegenstand veröffentlichten 
Werke für viele Interessenten zu umfangreich und zu teuer zur AnBchaflning 
sind. Es ist ebenso für den Studierenden, wie für den Praktiicer bestimmt. 

Schiffsmaschinen und -Kessel. BerechEanflr'iuid Kon- 
struktion. Ein Handbuch z. Gebrauch f. Konstrukteure, See- 
maschinisten und Studierende von Dr. G. Bauer, Stellv. Direktor 
der Stettiner Maschinenbau-A.-G. >Vulkan<, unter Mitwirkung 
der Ingenieure E. Ludwig, A. Boelteher u. ^r.«3ng. H. Foet- 
tinger. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage; Mit. 623 
Textabbildungen, 6 farbigen Bohrplänen und vielen Tabellen. 

In Leinwand gebunden Preis M. 24. ~. 

Die zweite Aufh^ge^ist schon nach einem Jahre notwendig geworden. 
Für den Schiffsmaschinentechniker ist das Werk von großem Werte und 
zwar sowohl als Mittel, um daraus einen Überblick über den Stand der 
Technik auf dem wichtigen Gebiete des Schiffsmaschinenbaues zu schöpfen, 
als auch als Hilfiimittel beim Konstruieren. Die reiche Erfahrung des 
Verfassers, der in Fachlcreisen einen hervorragenden Ruf hat, ergibt sich 
aus der vollendeten Beherrschung des in allen Zweigen mit gleichmäßiger 
Gründlichkeit bearbeiteten Kachmaterials. Wir geben dem nach großen 
Gesichtspunkten ausgeführten Werke auch in der neuen Auflage die besten 
Empfehlungen mit auf den Weg. ("Deutsche Techniker-Zeitung. J 

Schiffskessel. Ein Handbuch für Konstruktion und Be- 

reebnung. Von Dipl.-Ing. Professor Walter Mentz^ Danzig- 

Langfuhr. 314 Seiten gr. S^. Mit 222 Figuren und 5 Tafeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 12. — . 

Das vorliegende Werk behandelt in sehr eingehender Welse Konstruktion 
und Berechnung der Schiffskessel. . . . Der Text ist sachgemäß, klar und 
erschöpfend behandelt, durch zahlreiche gute Illustrationen unterstützt, so 
daß das Werk, dessen gediegene Ausstattung der bekannten Verlagsanstalt 
Ehre macht, alle auf diesem Gebiete In terressierten angelegentlich empfohlen 
werden kann fZeüachriJl für Dampfkessel und Maschinenhetrieb.J 

Zeitschrift für das gesamte Turbinenwesen. Bunpf- 

turbinen und Dampfturbinenkraftwerke (einschl. Schiffsturbinen, 
Abdampfverwertung in Niederdruckturbinen, Kondensations- 
anlagen, Turbodynamos etc ) — Wasserturbinen und Kraftan- 
lagen mit Wasserturbinen — Kreiselpumpen, (Wasserhaltungs- 
anlagen etc.) — Kreiselgeblftse, Turbokompressoren (einschl. 
Gasturbinen). Herausgegeben v. Prof. £• Josse, Charlottenburg, 
Techn. Hochschule. Jährlich 36 Hefte zu je 16 Seiten Text, mit 
zahlreichen Textabbildungen. 

Preis pro Jahrg. M. 18. — , halbjährlich M. •.— . 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 



Verlag von R. Oldeabourg in München und Berlin. 



TECHNISCHE WQMERBUCHER 



(Dtittd - EnlM - FmihM - Ranlsck - IMMscl - SmiUM.) 

Kcrautjiefccbci] Ton den 
Ingenieuren Kurt Delnhardt und Alfred Schlontann. 

Die „illustrierten Technischen Wörterbücher" haben sich 
zur Aufgabe gestellt, 

sämtliche Gebiete der Technik 
In einzelnen Bänden nach einem neuen System 

(F»cbgruppeiibe»rbeilung 
unter Z üb ille nähme der AbbÜdung, der Fatmel. des Symbols) 

ZU behandeln. 

Jeder Band umfaßt ein Spezialgebiet und ist einzeln kSufllch. 

Alle sechs Sprachen sind nebeneinander angeordnet. 

Bis jetzt ist erschienen 

Band I: 

Die Maschinenelemente 

und die gebräuchlichsten Werkzeuge. 

Belrbeltel unter redmktloneller Mitwirkung von 

Dipl.-Ing. P. Staipnagel. 

Zweiter unveründerler Abdruck. (II.— 18. Tausend.) 

Mit 823 Abbildungen und zahlreichen Formeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 5.—. 

I M H ALTa-Ü BERSir HT, 

I. Zmr ElDniiriuf. 

II. IVartachiitx !u tl Bpi&chen mit Abbildungen, Faimeln etc . BTStemutlscb 
nach fai^gTüfpen «aordnel. 

a) MuehlncDelcineiiie I Schrauben. — Kefle. — Kielen. - Achsen and 
Wellen. - /.u|i|eii, — rauer. ~ Schmletungen. — Kuppliingeo. — Zahn- 
ri<ler. —lKelbr»<l er. — Kiemen trieb. — Kellentrleb, — Rollon. — Gesperre. 
— Kobre. — Viinlllfl. — Zylinder. — Stupfbiichsen. — Kolben. — Kurbel- 
Irleh, — Federn. — Sohwnngra'ler. — Begier. 

b) WarkMuiel Sohranhatrtcke. — fangen. — Ambosse — Hammer. — 
Meißel. - Fellen. — Schaber. — Bohrer. — FrBser. — PIlgeD, — Ver- 

;. — aehlalfWerkzeuge. — Uaa Härten. — Das Löten. 

- Metalle. 

.__ as /eifhnen, — Allgemeines. 

III. Alpbabatlieb geonlDetei Wortregister mit HlnH'ets au[ dea sTSlematlsch 
geordiieien Wortachatz : 
a) deotish, eagllBcb, rrimliiiliicb, llalleiliili, tpanlieh In einem Alphabet; 



Illustrierte Technische WörterbOcher In sechs Sprachen 

Herftosgegeben von den Ingenieuren Kurt Deinhardt und Alfred Schlonunn 

Vor Kurzem erschien ' 

Band II: 

DIE ELEKTROTECHNIK. 

Unter redaktioneller Mitwirkung von 
Ingenieur C. Kinzbrunner. 

Der Band enthalt etwa 15000 Worte in Jeder Sprache, 
nahezu 4000 Abbildungen und zahlreiche Formeln. 

In Leinwand gebunden Preis M. 25.—. 



»Die Elektrotechnik" ist von den Herausgebern in der Weise ange- 
ordnet, daß zunächst die Entstehung des Stromes sowohl in den chemischen 
Stromquellen wie in den Maschinen, die Verteilung und Messung des Stromes, 
sodann die Fortleitung und die Anwendung desselben behandelt worden sind. 
Einen besonders starken Raum nimmt auch die Schwachstromtechnik in den 
Kapiteln Telegraphie, drahtlose Telegraphie und Elektromedizin ein. Die 
Elektrochemie ist soweit bearbeitet worden, wie sie für den^lektrotechniker 
hauptsächlich in Frage kommt. Ein großer Teil der theoretischen Elektro- 
chemie ist bei den Primär- und Sekundärbahnen auffindbar. 

Die Starkstrom- und Schwachstromtechnik dürfte in der Ausführlich- 
keit, wie es in dem zweiten Bande der ,1. T. W." — Die Elektrotechnik — 
«eschehen ist^ bisher nirgends lexikalisch behandelt sein. Daß dies von den 
(erausgebem beweilcstelligt werden konnte, hat seine Ursache lediglich in der 
von ihnen angewandten Methode (Skizze und Fachgruppenbearbeitung), die 
an sich schon eine erschöpfende und gründliche Bearbeitung bedingt. 

Inhaltsverzeichnis. 

I. Elemeate vnd Bttt»rl»ii. — II. Kessel- und Aatrl^bsmaiolilam. — III. EUktrleoh» 
■MOhlnM, Grundbegriffe, Magnetismus, Induktion, Wellen, Phase, Typen, 
Entwurf, Erregung, Ankerberechnung, Kommutation, Magnetfeld, Erwärmung, 
Verluste, Parallelarbeiten, Wicklungen, Konstruktion und Fabrikation, Wartung, 
Prüfung, Unfälle. — IV. SolMttayparAt«, Sicherungen, Regler, Zellenscballer, 
Schalttafeln. ~ V. letiliiatrHiiieiite. — VI. Elektrlsehe Zeatraleii. — VII. Ultungea, 
Drähte, Kabel, Isolatoren, Oberirdische Leitungen, Unterirdische Leitungen, 
UnterseekabeL — VIII. HtHSiMtallttlen, LeitungsprUfungen. — IX. BeletebtimB, 
Glühlampen» Bogenlampen, Elektrisches Installationsmaterial, Photometrie. — 
X. VerioWetfeae AiiweeduiiBM der Elektriiltlt, Blitzableiter. - XI. TeleorMhle, 
Leitungstelegraphie, Signalapparate, Haustelegraphie, Drahtlose Telegraphie. 

— XII. TelepliMle, Mikrophon, Telephon, Fernsprecher, Drahtlose Telephonie. 

— XIII. Elaktrodkeinle, Galvanostegie, Elektrometallurgie. — XIV. Eltktroniedl- 
«inlsohe Apparate. — XV. MarseinkeltM Mid EUktrophysIk, Maßeinheiten, Elektro- 

Shysik. — XVI. Anhang. — AlphaMllsob oMrdnetes Wortregltter mit Angabe der 
eite und Si)alte, in denen jedes einzelne Wort zu finden ist, a) deutsch, eng- 
lisch, französisch, italienisch, spanisch in einem Alphabet, b) russisch. ^ Errata. 

Im Jahre 1908 werden erscheinen: 

Band III : Dampfkessel, Dampfmaschinen und Dampf- 
turbinen. — Band IV : Verbrennungsmaschinen (Ex- 
plosionsmotoren). — Band V: Automobile. — Band VI: 
Eisenbahnen und Blsenbahnmaschinenbau. 



Illustrierte Technische WOrterbOcher In sechs Sprachen 

Herausgegeben von den Ingenieuren Kurt Deinhardt und Alfred Schlomann 



Einige Urteile der Presse 



. . . Das Werk, welches die Verfasser unternommen haben, ist ein sehr 
yerdienstvoMes ; denn der Ingenieur, der heutzutage genötigt ist, auch die 
ausländische Literatur zu bearbeiten, kämpft immer wieder mit den Schwie- 
rigkeiten, die durch das Fehlen eines zuverlässigen Wörterbuches be- 
dingt Bind. . . . CElekiroteckniieJie ZeiUehriß, 1906, H^ 22 J 

. . . Dieser Band bietet den besten Beweis, daß die neue Anordnung 
nicht nur für das rasche Auffinden irgend eines gesuchten Wortes von 
Wert ist, sondern insbesondere auch unschätzbare Vorteile bietet, wenn 
unter mehreren, einander sehr ähnlichen Fachausdrücken ein spezieller 
technischer Begrifi' in der fremden Sprache festgelegt werden soll. 

^Zeitschrift d. österr. Ing.- u. Architekten' Vereines, 1906, Nr, 28.) 

. . . Mit diesem Werke wird endlich das so lang ersehnte, praktisch 
verwendbare technische Wörterbuch zur Wirklichkeit. . . . 

(Schweiz. EUktrot. Zeitschr., 1906, Nr. 24 J 

. . . Die Deinhardt-Schlomaunschen technischen Wörterbücher bieten 
dem Ingenieur ein vortreffliches Hilfsmittel zum Verständnis der tech- 
nischen Bezeichnungen in den sechs wichtigsten Kultursprachen. 

(QUuers Annalen für Qewerht und Bauwesen, 1906, Nr. 694. J 

. , . Die Anlage dieses Wörterbuches ist ausgezeichnet. 

(Zentralblau d. BauverwaUg., 1906, Nr. 39.) 

. . . Das vorliegende Werk verdient eine begeisterte Aufnahme in tech- 
nischen Kreisen, welche mit dem Auslande zu tun haben, und darf wohl 
als ein wichtiger Faktor zur Hebung unseres internationalen Verkehrs be- 
trachtet werden. (Wochenschrift d. Architekten- Ver. zu Berlin, 1906, Nr. 22. J 

Sollten, was ja nach dem ersten Bande anzunehmen ist, die folgenden 
gleichwertig sein, dann ist es unzweifelhaft, daß mit diesen Wörterbüchern 
ein deutsches Werk von fundamentaler Bedeutung für die 
Technik geschaffen wird. Der Druck, die Skizzen und die Ausstattung 
sind tadellos. {Osterreich. Polyt. Zeitschriß, 8. Jahrg., Nr. 7.J 

. . . Dieses einzig in seiner Art dastehende Werk dürfte eine schon 
lange empfundene Lücke auf dem Sprachengebiet des Ingenieurs ausfWen. 

(Prakt. Maschinenkonstrukteur, 1906, Nr. 21.J 



Man verlange die ausführliche Broschüre über die 
yylllustrierten Technischen Wörterbücher", die Probe- 
bogen aus drei Bänden, Probeseiten des aiphabet 
Rec^isters. Kritiken des In- und Auslandes u. a. mehr 
enthält (uesamt-Umfang 64 Seiten). 

Die Broschüre gewährt einen umfassenden Einblick 
in Arbeitsweise und Arbeitsstätte der „Illustrierten 
Technischen Wörterbücher" und wird von der Verlags- 
buchhandlung R. pidenbourgy München, Glückstraße 8, 
oder Berlin W. 10, kosten- und portofrei geliefert. 



R. OLDENBOURG, Verlagsbuchhandlung, München u. Berlin W.10 

in Gemeinschaft mit Archibald Gonstable & Co., Ltd., London; 'Mc. Oraw 
Publishing Co., New -York; H. Dunod und B. Pinat, Paris; K. L. Kicker, 
st. Petersburg; Ulrico Hoepli, Mailand; BaiUy-Ballliöre 6 Hijos, Madrid. 
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